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ہم كعب معدني على شكل متوازي مسد يلات آبعاده (/ ۰ 2# ۰ ) يستخدم کموصل : 
تكون مقاومته أقل ما يمكن عندما یتم توصيله من الوجهين ........... 
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لے ویج ارت يد بش E‏ ےت 
© يقدر بكمية الشحنةالکھربیة المارة خلال مقطع من الموصل في وحدة الزمن 

(ب) يقدر بفرق الجهد بين طرفي الموصل إذا كانت مقاومته أوم واحد, کی 
23 يقدر الطاقة | كني N‏ عاك ارق مو اکر ای 
(3) بر القدرة السيلفلة فين البواسل إلا كان فرق لجهد بیز 
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إذا كا ۱ || ۱ 57 
7 ن الشغل لمیدول لنقل و حدة ا الشعنات بي ن طرفی مو صل مقاوهتة ۴ يف اوي [3 فان ن الشغل المبذول لنقل وحدة الشغنات 


بين طر فى العو صل عند سحیه لحن 
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لوحين معدنيين ربعي الكل (۸) ۰ (8) لهما تشر , السمك ومن ماد و احذةٌ >¿ 


طول ضلعیهما ( 6) ۰( /2) ؛ تكون النسبة بين مقاومثيهما 5 الوجهين مر az‏ 
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الك ثلائة أمثال طر له الاأصلي عند ثبوت فرق الچهد يساوي ... 
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ل رارزا ق ري ور ایو 
. تكون درجة حرارة الموصل في الحالة الأولى ......... درجة حرارة الموصل في الحالة الثانية . 
0 أكبر من 7 اسن اقل من (2) تساوي 






© 8۸0 © 270 س0 02 10 


۲ الأسئلة 12۱ - 16) : ضع علامة ( ۷ ) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام الخطاً منها 
12 فرق الجهد بین نقطتين يقدر بالطاقة المفقودة من وحدة الشحنات عند انتقالها بين النقطتين. ر ( ا ) 
13- (فولت /م . أمبير) هي وجدا قياس التوصيلية الكيربية. ( < ) 
4- تعتبر البطارية في الداثرة الكهربية مصدر للطاقة, مهدر ل4ت الچھ ارک ۰ ۔ 065 bc‏ 0 
5 موصل مقاومته 1060 يمر به تيار شدته 1۸ فإذا زادت شدة الثیار إلى 2۸ تصبح مقاومته 51 ۴ 
6 - تزداد القدرة المففودة في موصل بزيادة مقاومته عند ثبوت فرق الجهد بين طرفيه. 
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الاسئلة 1۱ - 11) اختر الإجابة الصحیحة اچ جج ضط NEE‏ بر 


الشكل المقابل : يوضع مقاو متان قيمة كل منھما | 1) متصلتا معأ على التوالي مع 1 ۱ تا 
1 ۷ ميملة المقاو اله ة الذا خایه 4 لق نم و لتا معا على | سے تھے 5 
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المکافنة لھا عند تو صیلها معأ على ا رر میں ۳ صظ ریا میا 1 
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۳۲ لشکل پوضی ' جاع من دائرةكهربية: اک ۱ جک لہ ۱ 7 ۷ 
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المقایل مت جزء من ده كهرية ا كان الجھد عند اط و يساوي 
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Ww Ve Sw‏ 






سس - 32 ڪڪ اص - 





a 6‏ يها يي يق با با با يه بها يها بيه ييز بها بل 


قفا ر 06۷90 6 2۷ 
و ثلاث موصلات (۰60() ۰( من تس امد متصلا میا کے و کے 


مویہ سو 
المقطع (۸) تكون المقاومة الكلية... 00000 
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رته (/6017) عندما یکرن فرق الجهد بين طرفيه (/1201) فان فرق . م 
8 الجهد (۷) اللاز, ۷ 2 
وی ) اللدز , لیعمل المصباح بکامل قدرثه يساوي .... 5۸ ۲ sonl‏ وه ۷ 
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مصبیاح كيين په يتصل بمقاومة منعیر 5 و مصيدر وم مهمل : المقاومة الداخلية : في أي من الذو ا نز التالية تكون اضاء 
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اف پا ا ای ھا 9 
افي الدائرة الكهربية المقايلة ۰ ٠‏ نا علمت أن قراءة الفولتمیتر (,/5) تساوي ۱ : ۷ 
(69۷) تكون قراءة الأمیتر (پ۸) والفولتميتر .۷( ۸۵ ۸ مم 
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7 ۳و نے رسک ساب 
(م) القدرة المستنفذة في كل منها تظل ثابته "وي جميع ما سبق . 


ail 0‏ (12: - ۰696 وچوس سے 





د ہیں سو ری ظ ا و ا 
4 عند اتصال مقاومتین مختلفتين على التوالي فان المقاومة الصغرى تستهلك طاقة اکبر . ( )ر ) 
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| ھی 6 ۱ تار 


15- فی الشكل المقابل: : تكون النسبة بين شدة التبار 1١‏ إلى شدة لتیار ] كنسبة > نا a a‏ ۱ 


او ی r‏ ا يفام ماس ۳ کہ 
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ب : م الأول 6 ما قبل میں كيشو | ۱ 
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الاستلة (1 - 11) اختر الاجابة الصحیحة:_ E‏ ۱ ۳ 0ث 
_ الدائرة الكهربية المقابلة تكون قراءة i ED‏ ۲ ۹ 
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من البيانات الموضحة على 
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في أربعة دوائر كهربية مختلفة فإذا كانت 

المقاومات والبطاریات متماثلةة فان ترتيب | 

اضاء المصابيح الأربعة 9 Mê‏ 
YD‏ با < مآ < رآ < مآ , (© Lı‏ > سا > مآ > ما 
© ماما > ١ L> Lı‏ + با p= L>‏ 








ن: ۳۳۳ 
£ ) ج في الدائرة الكير بية المقابلة. : إذا كانت قراءة الفولئمیٹر قبل اغلاق المقتاح تساوي 1217 3 
تكون قراءة كل من الامیتر والفولتمیتر بعد اغلاق 1 یں ' Ry ٠‏ 


VA ۱2۷۰2۸ OD‏ © ۷۸ت وت 









€ ي الدائرة الكهربية المقابلة: لا وی ا 
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في الدئرة لب :> تكن را من می وق ان یک و 
۱۸7 ۷ نی ¢ 0 1۷۰2۸ وا چ 
Ğ) : 3۸ @‏ 4۷۰۸۸ مرح 1 ۱ ۱ 


سے مس سج ميت 12000000 2 4 





| الشكل يوضع : : تالا اد القوة الدافعة لكل منها و والمقاومة الداخلية لكل ت لويد مين : 
منها (۸/2) وصلت معا مع مقاومه (18) كما بالدائرة (1)؛ ثم وصلت مرة 5 ۱ 7 
اخر ی مع نفس المقاومة (11) كما بالدائرة (2) ء فان النسبة بین القدرة الناتجة 
من الأعمدة في الدائرة (1) إلى القدرة النانجة من الأعمدة في المقاومة (2) هي ......... ل 
نے کے ۱ 56 4 4 3 
iSy EE aS‏ 
فی الدائرة المقابا 2 عند فتح المفتاح ‏ فان قراءة الأميتر ....... م توت 


تز داد زت تقل ار لا تتغیر ای سس 3 ہت 











۷۰ ۷ تفه | في الذائرة المقابلة عند علق المفتاح × فان قراءة كل من الفولتميتر‎ ١ 
کر تزداد - تزداد و‎ ۱ 
تقل هن 4 نز داد - تقل.‎ 














2 الأسئلة (12 -96) مس شر گیٹ سو 0 ۱ 
12۔ القوة الدافعة الكهربية لبطارية تساوي فرق الجهد بين طرفيها إذا كانت مقاومة دائرتها مالانهاية. ر 


س يجه النسبة بين فرق الجهد بين طرفي عمود كهربي في دائرة مغلفة | إلى القوة الدافعة للعمود > [ o‏ ۱ 
يقل فرق الجهد بین طرفي عمود كهربي بنفص مقاومة داثرته. مخ 
15 فرق الجهد بين طرفي بطارية بقدر بالشغل المبذول لنقل کولوم واحد داخل العمود. 

16 في الدائرة الكهربية المقابلة تزداد اضاءة المصباح بزيادة قيمة ۸ 00 
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الاستلة (1 - 11) اختر الإجابة الصحيحة: 





ا ال المقائل يمل جزء من دئرة كبربية تعن قراءة لفق (,۷) من العلاقة 
O‏ +1 - ۷ < ۷ ' ۷ 

















ا جڪ 22222222 سب 
۳ سن الداتر ‏ سج بالشکل. تكون ده وأتجاه التيار ۂ في المقاومة ۳0 تساوتي میا ا 0 ال ۲ 
() 0.13۸ من م إلى 0 © 0.13۸ من 0 إلى م7 ا . ۱ 
لا > 
o‏ 49 ظ پت 
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40062 رق)‎ 250602 9 20062 © 1000 O 


او 8 ۱2۷ - 
اد من الشکل المقابل: یکون كل من فرق الجهد (۷ + :/؟) يساوي .ر‫ 723 
4V) (D‏ - 5۷) ۵) (6۷ - 7۷) 
9 بی اکھت 000 ن۸ شف 
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الشكل المقابل يوضح: جزء من بن دائرة یت القدرة مسا 
الفرع 3 تساوي 829 , 


36W 28W 24W @ 12W O 












٩‏ بعر في الدائرة المقابلة: إذا كانت قراءة الفولتمیتر 10۷ فان قيمة المقاوهة 17 تساو ی 


۱ حي پیج 8 ۴ 
لد 5 ۲ 
چم فی الدائر 555 ۱ ا 
۳ ۳ ۳ : یسل ہے 
O‏ ۱06 س) ۱50 (ح) 2042 (5) 250 مس ۱ 
۹ ۱ 





سر الشكل المقابل: یوضح جزء من دائرة كهربية فإذا كان الامیتر مثالي فان قراءته تساوى 
Û‏ ۱۸ © ۱.5۸ (ه) 2۸ 200-7 ۷ ۷۵. | جه 
© 3۵ 4 لل.- ‏ ۲ 


سس سس 











۷ الأسئلة (12 6 ضع علامة (⁄ ) امام العبارة الصحيحة وعلامق (×) آمام الخطأ منها 
2- من الشکل المقابل تکون شدة التیار 1 تساوي 64 لاعلی, ) 28 


3۔ یعتیر قانون کیرشوف الثاني قانون حفظ الشحنة , ۱ ( 


5 1 5 سس / 5 
4۔ فرق الجهد ,۷ يساوي 12۷ ۳8 ( اا و ۲ 
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5 في اي مسار مغلق من دانرة كهربية يكون مجموع شدات التيارات = صفر   (‏ ) 


6- بع من الشکل : إذا كانت قراءة الامیتر 5۸ فان قراءة الفولتمیتر تساوي 24۷ ( 




















اكد اش لسك زر مت انس ہار 


گت اط فسن ری ' 
ٗث ےہ ۱ 


الفصل الأول کامل 
نموذج ( ۱ ) ۱ 





ج سڪ سس 


الأسئلة (1: 20-1 اختر لإجابة الصحيحة 
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© تزداد بمقدار 2460 ) تقل بمقدار 2460 تا 
(حم) تز داد بمقدار 3 2 تقل بمقداز 3 


5 3 وھد ۓ 


قي الد دائرة الكهربية الموضحة بالشكل: : عند تحريك, زالق | 3 ۱ 
7 لے 7,[,م,0)] 


ٴ قراءة كل من الامیتر والفولتميتر افو ۳ 772 
| تقل - تزداد (س) تزداد ۔ تقل 
تراد تزداد © تفل تقل 2 


تخدام الدائرة المقابلة: أخذت عدة قراءات لكل من الامیتر WIE‏ 
| المفا ومه )8]) وثم الحصو ۴ ل على العلاقة البيانية التالیة فان ميل e‏ 
RO‏ س ۲ 1:9 ۱ 


1 - ۲ 

















٦‏ الشكل المقابل: و ا و۱7 





رلوعائض ۳ 3 
سول (13) وصاد معا بالدائرة 0 سن 


كنسبة ۳ ۰ تكون النسبة بين المقاومتین النوعيتين لمادتي الموصلین ‏ کنسرة 


گن كنسبة رن 
2 را 3 
ت1 7 12 ۱ 12 

















الشكل الب TE‏ : بوضح الثغيرات في الطاقة المستلفذة مع تخيرات الم ات 
اجهزة تعمل في المنزل يكو بے ب ا 

Re > Rc 0(‏ > ر8 9 Ra < Rc‏ ع 

Rc < Ru < Re GS) و8‎ > Re > Ra @ 





ا کے 







۲۸۱ في الدائرة الكهربية المقابلۃ: ماذا يحدث لإضاءة المصباخین 16 ۰ ,1 غند تخريك زالق 
قري ات با سرت ره شا ہار ۳ ۱ 
۱ ۱ | 
([) > تقل ؛ ر] نز داد (س) 1 تزداد » ,] تقل 
(ع) >1 تقل ؛ .] ثابتة (5) ۷ ثابتة ٠‏ ,1 تقل 











| 5] جرفي الشكل المقابل: إذا كان تيار المقاومة ٥2‏ 20 لايتغير عند غلق لمفتاحین» 2 - ۱ 
تکون قیمه المقاومة المجهو لة ۴ ۷ عم | عم م8 
۳۹ ۱ ۱ ظ 0 حت سل تا ايان 
s0 0Q 1 002 500 )‏ 

0 0 (ج) 15062 (ك) 20062 كد +5 








من الدائرة الموضحه بالشكل: تكون قيمة كل من المقاومة × ء والقوة الدافعة الكهر بية ےھ 
للبطارية تساوي ............ ۱ ل لاك ا 
(0 12 - 5۷ 8 () 2 - 1۷ ظ 
0 3- 3۷ (ق) 0 4 - 2۷ 











في الشكل المقابل: تكون القوة الدافعة الكهربية للبطازية تساوي یں 


_ سنہ‎ 
n 3 20۷ 28۷ 24۷ 20۷ 





۳۲ الشکل البياني المقابل: یوضح تغیرات الشغل المبذول تغيرات فرق الجهد بين W ot ٠‏ ۱ 
طرفیه : تکون شدة التیار المار في الموصل خلال 58 نساوي ........ أمبير ۱ 
٠ 025 © 0.16 0‏ 9 ۱۹ 0 02 


02 في اي من ار لکیریة اب یکن حقق نون رم ا میدب 
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ں 551000 ers‏ 8 
Sg E a 1 5 ۳۳ 1 5 5 ۱‏ ای 9 1 ات 1 ا 5 ۔ ‏ ` ت 2 
نكل التقابل: اذا كانت قر اءة الفم لتمیتر 10۷ فان شدة التیار ] نساوي ... ۱ 


([) 1۸ (س) 4۸ (خ) 5۷ رق 6۷ ۱ کا 


9 ۷ لم ی تراد الكل المقابل عند تغبير قيمه المقاه مه ۲ فان a ÊÊ‏ )۷ ۱ 
سيل .| 


لسکل لدي پهد العلاقة المقاو مه ] وقراعة الفو لتمیتر کر ند٠‏ متم 


ےہ اب ۵ 
lir‏ با ا یا ۱ 2 7 ۳ ۱ 7 ۳ ۱ ی 8 
0 یج sS‏ 











یل ...۱ ا 
ني الدائرة الموضحة بالشکل: النسبة بین قراءة الفولتميتر ۷ إلى قراءة الفولئمیٹر ۷2 . ۳7 


4 ل‎ ١ 4) 2 ۵ ۱ 925 O 











© (۱) فقط (2) فقط 
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ل ثلاث مصابيح متماثلة وصلت مرة على التوالي ومرة أخرى على التوازي مع نفس 
المصدر تكون النسبة بين القدرة الكلية المستنفذة في المصابيخ في الحالتين . ۳۳۵ 7 


٣ ویپ‎ ۱ ۱ 
20 90 0 0 











O,‏ ور اہ © 7 © 161 0چ 








در سی ھی یں وت 
الاريعة تشع ضوءأء ماذا يحدث لشدة اضياءة المصباح (.]) عند غلق المفتاح (و) 


(1) تقل (9) تزداد (2) تبقى ثابتة (3) تنعدم 



































الأسئلة (21 - 25) أي العبارات التالية صحيحة وایها خاطتق: 


ےے۔ - 


سے 1 نے 1 
| اتا خ ہجوز 
۳ کے 7 ۳ 





اياتب 
۳ 


5 
1 0 : ۲ با 5 01 1 ۳۳ 1 0 :3 ۳ 17 ت ات ان و2 8 ۱ 
۳۲ فى ار جهزه الكهر بیه اللي تعمل فى المنز ل الجهاز الاقل فقاو مه اقل استنفادا للقدر 5 . 






سی 5 ۳ 5 ۱ 

۲ 1 بخ ۲۱ پ یم TF‏ 

۳ ۱ ملا ك صحیہد ۱ ۲ ااه ۲ و ظا 
۳ کت ان 


سا | اشا اف کے ا 0 العبارة لا 





۱ ۲ ۲ ۳ 1 تسا ا : ۳ 1 1 5 را 5262 ۳ 1ک 27 ا 1 ج ه ۱۳ ,ا 4 ١‏ ۳ 6 1 2 ۱ ۱ 8 
£ سد بدو لسا لار جه الكر از د ناسبا كمه الشنخدك الماز ة حال اصع سن مو صل في النانيةه طر تنا مع ۴ 


_ ےا 


الجهد بین طر قية 
































1 OPEN BOOK 




















الأستلة (1 وج اف پسسىس ہت 
30 
| ئی , الدائرة المقابلة قراءة الأميثر ابنة وتساوى 2۸ ولا تتأثر بغلق أو فتح المفتاح ) » عي 
کون فد كل من المقاؤنة اللو 11 | 1 الدافعة تساوي .ٹہ ھا ۱ 
۰0 ۰ © 9۷۰20۵ 609 ( ۰0 9۷ برب 
فی الشکل المقابلا. : إذا كان الخط البيائى يعبر مر ا ا 7 
شكلا آخر مماثل يعبر عن توصیل نفس المقاومات على التوازي تکون فيه زاوية المیل........ 7 
زل اکبر من 0 سس 2) تساوي 0 كمع 1 






























ظ جهد ابت فمر به تيار شدقه () : افاضم من منتصفه إلى ۷ 
'ٛ الصاقیما مع بعضهما بحیث کونا موصل واحد ووصل بنفس مصدر 
الجهد (شکل 2) ۰ فإن مقدار التغير في شدة التيار المار فيه = ....... 


51 41 31 ۵ 21 )0( 


ع ) الشكل المقابل : يوضح العلاقة لبيانية بين قراءة الأميتر وقراءة 
الفولتميتر في الدائرة الكهربية الموضحة حيث التي تتكون من 

٠‏ عمودين كهربيين متماثلين من البيانات الموضحة على الرسم 
تكون القوة الدافعة الكهربية وكذلك المقاومة الداخلية لكل عمود ... 
رل ۱.20۰3۷ ۷ 

2.40 ۷ 2.40 ۷ 











E في المقاومة 6)2 تساوي‎ ٠ 
10A 5A 
40۸ ©( 204 








ات سس سس یت 
۔ ہس جح 3 

سس حت ۳۳۳ 

سس 5 


و 





ا8 عند تو صبیل عدة مفاه مات مه لوق هذا اص وی ای هت ۷ پچ A‏ : ۳ 
۱ ۱ ۱ ۱ 1 = منساويه على التوازي كانت المقاومة المکافلة س من احدی المقاومات لذا فان عدد 
المقاومات المتصلة معا يكون فقا ما 20 


(0 5 10 (ح) 20 (5) 100 


آآ ا س ۲ "۳ ج FI‏ ۶ 6 5 ‌ 
۷ ۽ الذادر_ه ۱ لكهر بيه المقابلة: عند ز يادةٌ قيمة المعل عد 0 فاء ى اء ٠‏ الف فى ك + : _- 
۱ کی 6 ۱ زیادہ فیمه المقاومة 1] فان قراءة كل من الفرلتميثر ,۷ ۰ ۷۰ لیے 








۱ ۸" في الدانر 


۱ ظ تساو قي ........ 


2 الموضحة بالشكل: إذا كانت قراءة الفولتميتر (۷ 6) فان قيمة المقاومة ۳( 


© 20 © 40 69 + و زج 


۱.5 2 )( 











و في الشکل المفایل: إذا كان فرق الجهد بين طرفي المقاومة (126 هو 6۷ تکون القوة 
' الدافعة الكهر بية للبطار يه ................. 


() 6۷ (-) ۱2۷ 9 15۷ (ی) 18۷ 









١.‏ الشكل المقابل: يوضح ثلاث مصابيح متمائلة متصلة مع بطارية مهمل المقاومة الداخلية ء مجع 
فإدا كانت القدر ة الناتجه من البطارية 90W‏ ۰ تکون القدر المستنفذة في المصباح الاسلوي .... لهل 


10W )©( 15W @ 30W )2( 60 W )(‏ ل سم 








ال من الدائرة الكهربية المقابلة: فان قيمة کل من : ۷۵ ۰ 1 هي یضر اب وھ 
آي ی ۱ 0.2۸ 








۲ فی الشکل المقابل: إذا كانت قراءة الأميتر ,۸ نصف قراءة الأميئر و - 
1 #8 تکون المقاومة الکلية بين ۰26 ۷ تساوي .......... آوم 
100 © 16 © ۱4 12 








۳ 











= سس 


۱۴ ني المقابل: يوضح العلاقة البيانية بين i ۷ ١‏ (1) للموصل 
Kı‏ ؛ وللموصل ۲۰ ¡ قاد اذا تم توصیلهم مع موصل اخز 7 في 
| 


لدائرة التالية كانت قراءة الامیتر 4۸ تكون قيمة د8 تساوي .. 





5 30 @ 40 O 
۱62 )5( 20 © 

في الدائرة الكهربية الموضخة بالشكل: إذا كانت ت قراءة الفو لتمیثر ۷۰ ثساوي 2017 ۽ وقراءة 
الفولتميتر ۷۰ تساوي 80۷ تكون قيمة كل من المقاومة ,8 ۰ القوة الدافعة الكهربية للبطاریة 
(0 2002 ۰ 83۷ (-) 2) 20 ۰ 80۷ 


0 0 ۰ 80۷ ۱ 1( بر 2-۵ ۰ 93۷ 









> فى الذاثرۃ الكهربية لمر نة : إذا کان فرق الجهد بین (8 ء ۰ Vaa=‏ 
فاا ن قيمة گلا من: القوة الدافعة الكهر ببة VB.‏ ء قيمة التيار 0۳ 






۲ 1 
3۷ 


ÛD‏ ۰13۷ 0.5۸ @ 3۷ء 0.5۸۔ ا 
۷ 03۸ (5) ۰3۷ 0.3۸- 





یبد عن طريق نو صیل الم صلات ‏ والعلاقة بين مفاو مه كل منها 












































٣ اسآ‎ 
۱ | 


الشکل 1 | ۱ بت سح از شع شکی ان ہے 5 3 5 7 س سپ 1 ۰ 1 7 
3 حا با : ۳۳ قفا له ۲ یڈ 1 1 فاه ۳ ل ۳ 


ا فا أعيد 5 لها مه تقب . اتد ٭ 5 ۱ هم ۳ ۱ 
: ید لو صيلي مع سے البطار یه گساز الگا 2 ۰ فان 1 ایرد ۳ | 9 ۱ 9 رھ ۳ 
تطفی E‏ ظ 


۱ مامت 
۱ 5 تزداد شدة إضاءتها : 8 سر ج۲۹ 
r:‏ هلها لهم" 
۱ 


ممم 
ج تاك 
لس ا 














تسس 





(5) تظل إضاءتها ثابئة 
قد )2 )1( 


سے 


اه ها [١ i.1‏ عو ] 5 
۱ الشکل البياتي المقایںل يمرل العا قة البیائیة بین المقاو مة ات میاه آعت 
ومقلوب مساحة المفطع لكل منهاء فادا كان 


شن الأسلاك من , معدن ما 
اس طول کل منها 13ء 
تگون مقاو مه سلك من نفس المادة وله نفس الطول ومساعۂ مقطعه 
60075 تساو ی ر6 و كتلك المقاو مد الو ية لفان الف اه 





HT 6 1 8 ۷ 0 


۱2۱ 106 × 2 
قل 


ء تکون العلاقة بین القدرة المفقودة في الدوائر في الحالتين: 
(1) عندما يمريكل مجموعة نفس التيار. 


2 عندما توصل كل مجموعة بنفس مصدر الجهد. 





Pua‏ = و۳ 2< Pu:‏ > ك۲ 


٢۷ <P ۷1 > Pia > تب‎ 



















الأسئلة (21 5 أي العبارات التالية صحيحة وایھ' 


تتوقف شدة التيار المار فى موصل على رس مر( ۱ 
0 العبارة خطا 


1 1 العبار 5 اكع کر كاك 


المو صل 
نتعیز التو صيلية الكهربية لمادة موصل بتغير درجة حرارة المر 


92 العیار ۶ صحيكة ٢‏ الغبارة خظأ ۱ ena‏ 
قعل ۱ البطارية 

6" كو ن اتجاہ التيار الاصطلاحی من | . السالب إلى القطب الموجب داخل 

0 العبارة خطا_ 


سر ۲ 7 
ں) العبار ۶ صحیجھ Ed‏ 





ا فرق الجهد بين طرفي موصل يقدر بالسغل TNT FE TRE‏ لشحنات ہین 
ظ 0 العبارة صحیعة 0 العبارة خطا 


سس - تپ 


18 معدل الطاقة الكهربية الناتجة في دائرة كهربية مغلقة يساوي معدل الطاقة المستنفدة فيها. 











6 العبارة صحيحة 0 العبارة خط 











شم ني ا © بداية الفصل 
00 و ۹ © ما قبل الملف الدائري 


الاسئلة (1 - 12) اختر الإجابة الصخيخة 
ا يتوقف مقداز الفيضص المغناطيسي الذي يخدر ی ملف موضوع ي هذا افيض على : 
0 مساحه و جه الماف (س) كثافة الفیض 
© الزاوية مسر کین ر (ی) جميع ما سبق 


سم — | ]سس و 
لل سس سس مهس سم جد 


[ ۲۷ في , الشكل المقایل : حلقة معدنية نصف قطر ها 20610 موضوعة أففياً ويؤثن عمودي على 
مستواها ٠‏ فاذا دار ت الحلقة بز او یه ۳ فان القیضی المؤثر عليها في هذة الحالة 
wb 0(‏ 6.3105 (ك) 10.9x10 wb‏ 
كیا 3.15x10* wb )5( 63*107 wb‏ 


۱ اوضاع ختلفه في مجال 1 5 ۳ نت کثافتہ 


(8) كما بالشکل یکون الفیض الذي یخترق الملف 


و ع الحالات و7 یا 


۱ المنطبق على مدتوى الصفحة امین في الشكل عن طريق امرار تيار 


0 ملف دائري مستواہ عمودي على مستوى الصفحة 

ملف دانري مستواه منطبق على مسئوی الصفحة 

(ح) سلك مستفیم موضوع عمودي على مسئوی الصفحة ویمر فيه تيار داخلاً الصفحة 

نا سنك سآ عمودي على مستوی الصفحة ويمر فيه تيار هارجا من الصفحة 


سے ن سال خر يسا از يري کل لمعلا 
تساو رون لیر في السا ا موم 


د ۳ کک 











1 


1 نظام حدید 800 معني 


الت 


يي ا کے 


١ ۱‏ ۱ کی ا x‏ اب 
و ۱ ی لو ۳ بع رد دای النقطية 
٦‏ في الشکل السلکان (۱۷ , 1۸) طویلان جدا عند إزاحة السلك (۱0) مسافة 3650 باتجاه النقط* (6) ۱ 















فان اد الف : الكلية علد (xX‏ 0 ۱۳1 ۱۱ 


رند تل. .۰ لات و 


Tn 


۷ ( لسكل || لمقانا : یو ضح سلك مستقیم لمر به تیار گهز بی ا ای خادل س کر لوحة من الورق 


المقو ی و عضو ی علیها ۽ عند مقار ذه سذة المخال المغناہ لب طيسي عند النقاط 7 » ۷ ۷ ی یگون : 
| م ز ر ۱۶:۱ ۱ 4 لا کی کی ا 0 09+9 و١‏ و و 
0 متساور یی للتشاض چ 6 ۷ 7 ب متساوي للنقطتين 8 ۷ ان وأقل کیت 7 ۹ , 


ح) متساوي للنقطتين عر 2 وأكبر عند ر (5) اکبر ما يمكن عند × واقل ما يمكن عند لا 
۸ في الشكل المقابل ٠‏ الفيض عند النقطة (3) ..........., كثافة الفيض عند النقطه [5ا) 


سر 


رل) تساوي رم اكبر من 2 اقل من (6) غير ذلك 





سس کت تس طظ . 
سس حْص× سس ا 
د سس 
ا ا 
ے 








اھ جا AN‏ < ذل اه 1 792۳ ۳ ك ۱ : ۲ ۱ 5 
لشكل المقادل : لسلك ‏ موضوع في مستوی الصفحة ویمر به تیار شدته ] ۰ و السلك .1 XK‏ # 
عضو دي على مستوی الصفحة ويمر به تیار شدتھ 21 وأتجاهه إلى داخل الصفحة : فلذا 20 


4 الفيض ‏ لناسئ عن السلك >[ عند نقطة × هي 8 ۰ فان محصلة كثافة الفيض ف 1 ا سك | 


aT 22 8 )5( 7/5 8 )2 2۳ © 78) 















حت ۲ 7 598 ١‏ 5 0 1 
تفع في مستو ی السلكين تساوي م 


4*10 )( 210“ 0 












“0 لیا ۱0۳۳ 








> الشكل تال : پوضح العلاقة ين شدة لمجا المناطيسي (0) اسك مستقم رز 
تيار كهربي (1) وانصاف أقطار مسارات خطوط المجال المغناطيسي (۳) الناشئة 
١‏ - يكون انحراف إبرة البرصلة أكبر ما يمكن عند نصف قطر ............. 
O ۰. 00 6em 2cm )1(‏ ”۷٥ا‏ 
ب ۔ شدة التيار الكهربي المار في السلك عندما تكون شدة المجال [ القيمة العظمی 
لشدة المجال المغناطیسی . r (em)‏ 
۸0 3۸0 ۸۵ ۰ 8 ۱2۸ 

















۲ بر الشكل المقابل: السلك ۸ موضوع عمودي على مستوی الصفحة ویمر به تيار (1) للداخل و السلك 
4 وموضوع عمودي على مستوی الصفحة ویمر به تيار ([3) للخارج » والسلك ۲۷ موضوع ‏ ۱:۱ 
ا ةا سا ویر (31) + فاذا كانت كتاقة د الفيض الناشئ عن السلك ار عند 

نقطة ) هي 8 ء ء تگون كثافة الفیض الكلية عند نقطة © (بدلالة 13) تساوی 


213 10 4B 58 )( 








الأسئلة (13 - 17) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطتة: 


۳ الوبر هو الفیض لاسن المار د ریا گر سی اق تر 
ز) العیاز 8 صحيحة () العبارة خطا 





| ا ا mm‏ 01 ا 
ہے سس 





ٴ لا تتكون نقطه تعادل لسلکین طویلین متوازیین يمر بکل منهما نفس التیار وفي نفس الاتجاه, 
0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 





)|3320 م د 
کے ع مع سے ے سح ےس سس 


سوت ووہ-- وحص = = 


يقدر معامل النفاذية لوسط بوحدة (84/۸ . ) وهي تکافی (0 77/۸" 
ل) العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 








0 العبار 2 بد 7 0 جب خطا 


بت تمد ایل متي قزر ا كوي ن ست رت رس 
3 زا ساره عا حرحة 0 العبازة خطا 








OPEN BOOK 





الاسئلة 1۱ - 12) اختر الاجابة الصحيخة یس یی 
TET‏ ۱ 
فى ملف ذانر ی ب الى ال المغناطيسي ل nS‏ 


الھ زا طیسی الداشی' حص مر ول اا ڳار جي يا 2 


١ ۳ ۳‏ أ 1 3 > ا 6 ۲ ۳ 
۲ | 8 .1 ند قاتا 0 ۳ حر نر 1 | بجا ۱ ان ات تسس با 1 9حسبر 
al‏ س خیاسیی :ف و 2 ذا 





سے لمكم عم سس 


۳ في الشكل المقابل : تتعين کنافه الفیض عند النقطه (ع) من العلاقه : 8 
2 7 


4 ۱ ۳ ات | 1 51 6 | 1 0 82 
۱ اا || سے ی سس 9 ہے - س 1 = 








| الاتجاه الموضح بالرسم فاو ی الأشكال يمثل الاتجاهات الصحيحة لایر ة یو صلة _ 





گی الشكل المقابل : يوضح ملف طوله 3060 مكون من 200 لفة ويمر به تيار شدته 2۸ 
بكو ن مقدار كناشة الفيض عند نقطة على شحو ور الملف بالداخل ARE‏ و اتجاه المجال 
ھ- 1 


تا ٩۱‏ 1 سےا ۱ 
5 سی 858 :ھ گے 8 ۱ ۱ ۵ ۵ ۵ 5 


س 


(0 1.67*1071 من ۷ إلى × 5 71 من × إلى ر 
9 1" 60 من × إلى ۷ & 3.34×10“7 من ۷ إلى × 


R.A‏ سس سج .ےر 


ق8 ملفان لولبيان صن النحاب ل يتكون کل منهما من (2000) لفة طول الأول ضعف 3 الا ۱ ہج 
7 ۰ ر کل مڑہی 
تیار كهربي له نفس الشدة تكون النسبة بين كثافتى الفیض عند نقطة على محور كل منهما ( 2ے )ع 5 


۵ك وہ (م) | 2 

















5 من الشکل المقابل: تکون شدة واتجاه المجال المغناطیسی عند المرکز (6) 
([) “2×10 - خارج الصفحة ب) 110-51 - داخل الصفحة 
۲ خارج الصفحة () 210-571 - داخل الصفحة 








1 ۳ ا 1 ۱ ۲ 
صل الجر اين معا عل الت ام .: قد عد شد 7 فد + ئن با 01م ا و 
| و ول على سو آفیر ىف اتال العمصدر الگ از لس ۱ 1 ل ذه / زا نفل و اق 7 | لتك ۸ ۱ چچ ۔۔ | سا 


1۰ 





۱ 2 7 وا‎ 1 ٩ 
0 5 5 1 
سس 9 ۱ ۳ ۱ س ۱ سس‎ 


سے س 


قي سلف ملقو فا حرق ل قلت اب لاب 02 ۳ | باسكا 1 نكو نا گل تق 1 الظطر فار 1 1 3 1 فظن 
E‏ 9 1 2 ۲ ۰ 1 
(0 («شملی»(ن سے ...© زمر یم 


ےر كاي كر ۳ ۲ ری نظ 1 ۱ 
رح (×) شمالي ۰ (۲) شمالي (3) (*) جنوبي ۰ (۷) جنوبي 








ا سس ۳۳ 
اد a‏ 





یک ۸ے 


" عتما یمزر تیار گهز بي في فاق ذائر ي بتو لد عند "١‏ کر ق محال هسنا طيسي ناف ۳4 > قاتا ند 


ب ۲ 1 1 : 5 ١‏ ت سب 8 gê‏ ۳ :۳ ۰11 3 : ۰ 
قصر ه إلى الضعف : ومر به نفس التیار » تصبح كثافة الفیض عند مرکزه 


4B 06 0.5B © 0.258 )1( 


ۓ ۳ 5 1 1 5 
اكم اھ ۳۳0 . 9 کت تا ۱ 














۰ وضعت في مستوی ملف دائري مكون من 12 لفه بحيث تكون مماسة له كما بالشكل 

۰ فإن شدة واتجاه التيار الذي يجب أن يمر في الملف حتى تكون محصلة كثافة الفيض 

عند محورة تساوي صفر تساوي ............ وفي اتجاه ............ حركة عقارب الساعة 

(0 ۰025۸ مع ۵۸ء عكس 
(2) 0.25۸ : عکس 8ء مع 








۱ ۱ 1۳ 0 سے 


الكترون پتحر اك في مسار دائری تصف قطره ۳ بحيث يعمل عند ۱[ دوز د فی الثانية ء فادا علمت أن سحه الالگز ون 
۲ ۰ فان كثافة الفيض الناشئ عند مركز الدائرة يتعين من العاقة ...... 


ع ۱۹ 





ATT 





۱ |26 سم‎ ۱ ۳ 
2۳ 2۳ a 53 0 





۲ ٴ في الشكل المقابل : ملفان دائريان × ٠‏ ۷ مستواهما واحد وكل منهما يتكون من 100 لفة : 
1 نصف قطر )7 يساوي 0 ويمر به تيار 3,4 ؛ ونصف فطر ۷ يساوي 0.101 
ويمر به تيار 6۸ فی اتجاه معاكس لتيار × ؛ تكون كثافة الفيض عند المركز بدلالة ي ....... 









Zero 8 4500 1 9 300019 ۱500۳1 
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0 


0 
ا 2 القيض يض المغناطيسي داخل اي ملف من قطبه الشمالی الی قطبه الا ایس 












. ا سا غاا ج الملف 
الابهام يشير إلى اتجاه المجال خارج 


عند السص على ملف لولبى يمر به تيار باليد الیمنی فان 
© العبارة خطا 


0( العبار ۳ س2 کر ده كد 3 ۱ 
: ۱ , تز احمها خار جه 
د 1 ہ٤‏ أ ات لز غدنة وذخا علق ذلك سر به تيار داخل الملف ویقل نز ۹ 
ندز احتم حطو ص القتصن المساطبسیی ذاجل ملق دل دز فيا تا ك2 2 


/ د ore‏ 
8 العبا ۳ نم ل العبارة خظأ ل سس هت 


ا تحت سس د ی 


نی عن مرور تيار كهربي في ملف عمودي انعا على مستوى الملف 


بكرن اتجاء المجال , المغناطيسي 
ل) العيارة صحیجحة © العبارة خطا 





س 
“~~ 





© العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 


ہے 























ل العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 


















لو دج ۱ فصل ۶ 6 نس ا vw‏ له ىا لا لا سپ 9 ىا له له ت لا زا هک ىا ت' 


۱ الثانى 


0۷ 61 


© ما قبل أجهزة القياس الكهربي 








الأسئلة (1 - 12) اختر الإجابة الصحيحة: 

















۹ الرسم المقابل : يوضح اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقیم يحمل تیار کهربی 7 ۱ 
سذده (]) وموضوع في مستوی الصفحة : فان اتجاه المجال المؤثر على السلك ens‏ وه | 
لاعلی ۰ لأسفل 1 

مت شنت سا 3 توص 0 

9 ۰ ت حلقتار ن معدنیتان متوازیتان ومتحدتا المحور و تحملان تیاران ۳ . 5 :1 ۱ 


في | الا تجاه اا لموضح : فإذا کان للحلقتين حرية الحركة فانهما .. 
تتجاذبان (س) تتنافران 
تدور كل منهما حول محورها لا تتاثران پر 








ES‏ اٹ فل نع قي الب ليسي 
للملف الأول الى الملف الثاني .. ی 


e 2: 59 








: وق اود نهد نه طابقا بهذا لايق ۱۵۱۵۰۵5 :19 5 


© لأسفل ظ 
جهة اليسار 























۲ ن هن نا ك و سلاو د 






1 یر‎ 3 5 ٦ 
(س) 2 ات‎ 









الشكل المقبل: : يوضع ملفین منمایلی ن 03969 ۰ (۷) يمر 


س التيار و کر | منهما و سی غ فى , مجال مغناطيسي 


# تفس السدة و مو از لمسته ني از لملف كما | بالشكل فان ؛ , 


ء١ ت 5 ۱۳۹ ۲ 4 5 : ٴ ا‎ ik 
: 23 ا لخو لد 1 کہ تایبا ی مار م ر سو‎ 1 


8 بكو ليا عر نناني اله لب لبي ال لفین 1 وي 3 


0 یتولد عزم ازدواج على الملف - (۸) ویندم على الملف (۳) 


العااقه البیانبه بد ن غرم الا زدواج (ج) والزاوية (0) املف يحل ۱3۳ رن ا قش م سد 


ا بجا . تا 


۹ ذا كانت القوة التی ین ها سا رم ا ی تفن لقو ی پور پا 









السلك (1) على السلك (2) تساوي ........ 
4 ۳ (ت) 2۳ 9 0.7 41 
3 الشكل تنل بو ضح سثة أسلاك ك طلا ۳ مو ۱ و 0 ل ا a‏ 


Sam 


يكون مص ظا عد رور ارش فى 
الاتجاهات الموضحة بالشكل .. و0۸ ا 0 
0 ۸ فقط © ۱۲ نتط AN‏ 


aaa age 





ا بنا روک روا زوا با و ها ی ara‏ 





۳ الشكل المقاپل .سن 0 ۱ کی نها ریس ما ار [ ؛ 21 على 
الترتیب ؛ ويؤثر علیهما مجال مغناطيسي عمودي على مستوی الصفحة للخار ج تکون 


النسبة بين القوة المغناطيسية التي پزثر بها المجال المنتظم على كل منهما كن كنسبة ...... 
۷ 
0 - 9 - © ۱ 








سب = 


0 في الشکل المقابل : ملف مستطیل 00ج معلق فى خيط يمر به تیا شدته [ > عند 
۱ على الملف بمجال مغناطيسي موازی لمستواه فان الملف 
0 يدور حول المحور ۷ في اتجاه عکس حركة عقارب الساعة (من ×+ إلى ا-) 
(س) يدور حول المحور ۷ في اتجاه حركة عقارب الساعة (من 5۔ إلى 3+) 
2) يدور حول المحور × (من ¥- إلى ۹+) 
ك لن يتحرك 


سي ع ۳ ا 


الأسئلة (13 - 17) أي العبارات تصرف مسر وار وة 


8 د 

١| 0 

لے دسا 
سے سے 








عند عند دوران ملف يحمل تیار كهربي من الوضع الموازي للمجال المغناطیسی | لى الوضيع العمو لعمو دي يتناقص كل سن ۱ 
عزم ال زدواج وعزم ثنائي القطب 
0 العیاز د صحرجة 8 العبا خطا 





إذا تم قاب ملف يحمل تیار مستمر موضوع موازياً لمجال منتظم پنعکس اتجاه كل م من عزم الازدواج وعزم شاني الشاب 
9 العبار 2 صحيحة 3 العبارة خطأ 











اذا عکس اتجاه التیار المار فی سلك مستقیم موضوع عموديأ على مجال مغناطيسي منتظم ینعکس اتجاه القوة المز 
لن العبارة صحيحة 9 سو خطأ 











یں یس ور ا ل كطاقن نغ صربعة 
الشكل ومر بها نفس التيار ووضعت موازية للمجال فان عزم الازدواج المؤثر يقل بینما يظل عزم ثنائي القطب ثابت 
0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 











۳ دا ا‎ UO کی‎ Uu 


كت 


© ںاو مو ا 








سج ت و چا i‏ ۲ 8 ۲ 5 . ۲ 1 
عند مرور تیار کهربی فی الجلفانومتر وأثناء دوران ملفه يكون عزم الا ازدواج المغناطيسي لمؤد ؤٹر على الملف .. 
" زم اللى فى الملفات الز نير كية, 


([) اکیر من م) أقل من يساوى 


ہسے۔ےے- س سس سس 





جلفانومترين حساسية الأول (۸/ ععروعل 5) وحساسية الثاني (۱۵/6۵۳66 2) تكون النسبة بين حساسية الأو 


2 ے5 ۱ 1 حمر 10 
ی 0 © 10 5 


ت e‏ دوس (ووژچدکجچچچ وی ھی یہد ا 7 یا REG‏ 5557 








) تتزاید 9عص © لاتتغير | © تنعدم 








تو مدز فقا ا لس و - سس 
بك جلفا ومه ملفه ( () حساسیته ( ۸ 2) وصل بمجزئ تيار (13) فلصبحت حساسية الجها ۳ 
5 لے 
تگون النسبه بين مقاومة * المجزئ إلى مقاومة الملف ا 

هو 


۱ ۷ : 
1 3 - - 7 


=) 9 4 0 


وصلت مقاومة على تازيم مف ماقو حلاص 
5 حری د8 قلت الحساسية إلى العشر ء تكون النسبة بين المقاومتين 4" كر 
۱ 


2 ال رو یم 
هي 0 ۹ 
: : 


0 02A 
























پا 4۸ ۹ 8۳۸ 



















حساسیته تزداد ویظل مدی یك ثابت . 


(سب) حساسیته تقل ومدی فياسه یز داد ۱ 
(ی) حساسیته تظل ثابته ومدى قیاسه پزداو . 









































فاو متر مقاومة ملفه +1 عندما یہ 


۱ مر هش[ انحرف مور ی ؛ وعندما يوصل ملفه بسجزی قيار 


1 Rg ار 2 0 2 کا و 3 ا‎ e u0 


الشكل المقابل يمثل العلاقة لبق بین كما 17 کہ المار ا المار في ملفه 
تكون النسبة بین مقاومة الأميتر إلى مقاومة ملفه كنسية ..... 


5 ظ سر 
ت3 © © 9 

















سس 
يتكون تدريج جلفتومتر من 20 نما وينحرف مؤشرہ إلى منتصف التدريج عندما يمر تيار دته 1 مللي أمبير قي | 
ا مت .... ميكرو أمبير/قسم . ظ 
ل 2 © 5 06 © 20 


لل a a e gy‏ ہویش و یش 
وجد أنه عند غلق ,1 فقط تقل حساسية الجهاز إلى الثلث » فعند غلق ,عا ء ب[ معأ فان حساسية 


:9 ۱ 2 -9 0 






0 اجر ترا تو ںہو سے 
ووصل في دائرة كهربية فانحرف المؤشر إلى منتصف التدريج تماما ء تكون مقاومة المجزی ........ مقاومة الملف . 


© تساوي © © ضف .۰.۰ 80.۰ 
لأسئلة (13 -16) لو عمبرت سید نیج وه حبص 




















پر حم اقا ی" خ) تساو یي 
0 أكير قب ل قل سی 1 5 عفدي ةسه ہمصسنحہ ہے 


ف ملقة 88 نمضا عقف حهذ تق مھ Rg‏ 73 الی فولٹمیٹر شت کی قياسة ٦‏ قفا 8 هت 


۲ ات جلفانه مدر مشاو قفا 
+ فان هك قن قياس ی الفو لتميتر هه 
















الجلفانه متر بمضاعف جهد مفاو مته ۵1۵ 
fF‏ پر ۱ ۷1 . 
رلا ]7,۷ 0 27 1 6 ۷(۱ ۰۵ 
۱ 7 2 
9 وصل مقاومة مجهولة (,11) بطرفي آومیتر فانحرف المزشر إلى (7) التدریج » وعندما استبدلت بمقاومة آخری 
Ei 3 1 ۱‏ پل حم R1 . MM‏ 
نكر قا انضه سر الى | و ]| النته رج احسب ا سا 
۳ 
3 1 ۱ 1 
00 12 2 
الشكل المقابل : يوضح العلاقه البيانية بين فرق الجهد بين طرفي فولتميتر ومقاومة مضاعف : 
الجهد المتصلة مع ملفه ‏ فإن قيمة مقاومة ملف الجلفانوميتر (ي۸ ) ای مت 
او 6 ۱2 س سم ۱ ٩‏ سس ۲ 
۲۳ 1330 © 0 0.075 3 2 0.05 00150 





ET o ANNU و مب‎ ` TY 

1 اتصلت مقاومة مجهولة ۸ بطرفي جهاز الأوميتر فانحرف مزشره الى ربع التدريج فإن المقاومة الكلية لدائر ء إن 
١ ۱‏ 5 الاو میتر 
1 لداخلیه نساوي .. 


RO - ۸ © و‎ RO 


9 9 ج ےکس سے ملسم س سس لس سس عم له مس س سا ۳ 
۱۳۳ 
۳ سس .٠ہ‏ مه 5 ے س سے سے س سے س 
"مم لوو وى ۳ لم 
تسس 
۰ سس سس 
۳ تس سس 
اس ص 





جلفانومتر مقاومته (,18) وصل بمجزی تيار (:11) فزاد مدی فياسه إلى 5 أمثال قیمته عند ارت سس 
میٹز 3 7 8 سس 


بمضاعف جهد (Rm)‏ ز اد مذی قباسيه إلى ۱۱ امثال عند استخذمه كفو لتميتر ۰ تكون النسية بين ۓ 5 375 
0 3 ©- : © - 04 6 





و رر دا اس ` 
([) يساوي (م) أقل (2ه) اکبر د الاسم 























م )] جلفانومتر مقاومة ملفه 5062 وأقصى تيار یتحمله ملفه 12000۸ وصل ملفه 
بمضاعف چهد ,11 لتحویله إلى فولتميثر؛ والرسم البياني یوضع العلاقة بين 

| قراءء الفولتمیتر (۷) عند قياس فرق جهد بين طرفي موصل في داثرة كبربية 
| مع شدة التيار المار في الفولتميتر (م]) مستعينا بالرسم البیانی تكون قيمة (,,1) 
() 90062 () 9500 

10500 100002 












50 60 70 80 90 ۱ (mA) 





سس نے 
.نس صلم ےک سے 
س ہے سے سے لم سس سک سد 


۹ الشكل المقابل یمیس یس ری گی شس یریت سی کت 
لجهاز الاومیتر ء فلوحظ أنه عند غلق ,16 ينحرف المؤشر إلى ثلث التدریج ‏ فإذا اغلق ,+1 ٠‏ 8 3 
د معأ فان المؤشر ينحرف إلى می ا للد کرک 7 فقن 


E 














رک ر 


چم 1 م1 سر 1 سر 1 
0 3 9 9 





5 الشكل المقابل : یوضح موضع موشر الاومیتر عند توصیل طرفية بمقاومة خارجية 
۱ وعند توصيله مق مدآ و کا النسبة بین المقاومتین 2۶ تسلوی 
۳ 


0 ...9 ۱ و 















۷ عند توصيل فولتميتر لقياس فرق جهد بین طرفي مقاومة في دانرة كهربية تکون قراءتھ .......... فرق الجهد بين/ 
طرفي المقاومة قبل توصیل الفولتميتر. ۲ 
© ابر من . © أقل من 2 تساوي ۰ (8) يمكن أن تكون أكبر من أو أقل من 


۲ ذا قلت القوة الدافعة الكهربية للعمود المستخدم في دائرة الاومیتر الْداحَلَيةَ عن قيمتها عند معايرة الجهاز ء فان قراءة 
الجهاز لمفاومة خارجية مجهولة تكون e‏ ۱ 
([) آکبر من لش (2) تساوي © لا يمكن تحديدها 


0 رس ار ان ددا تپا امار في قجل تب پم ۱ 


۳۳ 


















13 1 نظام حديث 800k‏ 056865 ۱ ا سس 


الاستلة (14 - 18) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خادائة ہر ہس 


ل 1 ۲ قباس فرق جهد . 
۴ كلما زادت المقاومة الكلية للفولتميتر كلما مر في ملفه تيار أقل عند 

( ) السا ة ص دة 9 العبارة خط n,‏ 
اي سا 2 ١‏ المت تھا ا ہم ورن 


ظ ۱ فيه . 
۱ تتباعد اقسام تريج الأو میتر كلما زات قيم المقاومات المتصلة بين طر 

٥‏ العبارة خطا ظ 
لل سآ وه TEE E‏ 7 ےر همه 


ز) العبارة صحیحه 
0 جا ۳ ا س a‏ ۲۳ 8 ۳ نے و اس 7ھ سے 5 
كلما [ آذنا فقاو مك انعر لتمتدر ز انث قك فباسيك تفر ق الجهد 


[) العبارة صحيحة ن العبارة خطأ ۲ 
۰ لل ل 0ص ۰ ۲ 
۱ رس( ہو را 


با ۰ س*.۹-۰ٔ‫'ٔ سو جس؛سجج ‏ ٹ|پ جس 


۷ تعمل المقاومة المتغيرة ة في دائرة الأوميتر میتر الداخلية على ضبط المؤشر على التدريج قبل توصيل المقاومة المراد قياسها 


) العيارة صحيحة 0 العبارة خطأ 


٦ا‎ 











توصل المقارمة المر اد قياس ں قيبتها عن واگ ی مد دائرة الجهاز , 
0 العبارة ت ۴ ۱ ا العبارة خطأ 











1 7 وسش چې 


1 فد ج ہے ہس 7 
e ES‏ زر( و سس ۳ E‏ 72 





OPEN 2001 




















في الشكل المقابل ل ۰16 ۲ یلا لمات اا ہس رسد 
۱ 8 ۱ | ٣س‏ 
مد متيس 0 كنسية . 3۹" 5 باب ۲ ۱ 


ری ۱ .۱ 


2 ۱ 9 اص ۱ 9 


م 





ساك متام سال ۶( جا شدته (1) فكانت كثافة الفيض عند : عفد اة على بهذ ۽ عمودي (۵) هي (13) تسلا + فقا وضع : 
نفس النقطه سلك آخر مواز للاول ویمر به نفس شدة التیار وفي نفس الاتجاه تگون كثافة الفیض عند منتصف المسافة 





بينهها... 


0ه هم © 0.58 7000 














۴ الشكل المقاب : يوضح ثلائة أسلاك طویلة × ۰ 2 موضوعة في مستوی الصفحة سص ےگ 
كما بالشکل والاسلاك معزولة عن بعضها ‏ أي النقاط تکون عندها محصلة كثافة الفيض ‏ .. 4-7 


2 0 (ج) 6 ® d‏ سا ۰ 











الشکل المقابل : وضح مات ات نشل کم ضر 2 وو مس 
أي مما یلی يعمل على زيادة قرة المغناطیس .......... 

([) زيادة فرق الجهد © زيادة عدد اللفات 

(2) تقلیل طول الملف (5) جمیع ما سبق 


رف الشكل المقابل : يوضح سلکان (۸) ۰ (8) متوازیان طول كل منهما 401 وكتلة كل 
٠‏ منهما ع5 ۰ فإذا كان السلك (۸) غير قابل للحركة بينما السلك (13) قابل للحركة 
الرأسية بدون احتكاك ؛ فإذا مر تيار في (8) شدته 25۸ ؛ فما شدة واتجاه التیار 
‫ الذي يجب أن يمر في (۸) حتى يتزن (8) على ارتفاع 2000 من (۸) + اعتبر 
E = 10 m/s?‏ 
(7) 25۸۸ في عکس اتجاه تيار 8 © 25۸ في نفس اتجاه تيار 13 
© 504 في عكس اتجاه تيار 13 ۰ (8) 50۸ في نفس اتجاه تيار 8 













٦٦‏ + جلفانومتر مقاومه ملفه 911 وأقصى 















۰ أثناء دوران ملف الجلفانومتر نتيجة مرور تيار في ملفه ء فان عزم الازدواج المؤثر علي ملف 


(0 يزداد 2) يقل (2) يظل ثابت () ينعدم 06 





ا ال ست 
مدي اتدريجه ٠ 10m. A‏ لهل كي ۱ 





ہو۲ 


ابه تدر يجه بعرزرول | 
مه وصل 0۸ل ا ا زر 





٢ 1‏ ك 


مه سکس (ح) ۸ ان ۱ ۰ اناك کات 


س 
a‏ 
لي سس 
سس 





۳ عدف خی أحد 
یوضع الشکل المقابل ۳0 | معذنیتین غير ه تملنیر مرکز یهما مشترك وفي مستوى و 
أ دق 
ومتصللتيت على ال | لی بمصدر كهربي یسمح بمرور تيار کهربی شدته 2۸ فإذا علمت ان 
قطر الحلقة الداخلية وع2 ؛ والخارجية ص4 ء اوجد شدة واتجاه كثافة الفيض المغناطيسي 7 





المرکز ع . علما بان [(۲./۸ 471×107 = ). 
27۔ للداخل © 1 2.35×10 - للداخل 


(ه) ۲ *2.3*10 - للخارج 7٦‏ 2۔ للخارج 








الرسم الصحيح الذي يو فخ اتجاه القوة المغناطيسية (۴) المؤثرة على سلك موضوع عمودیا على مجال مغناطيسي 


منتظم و على مستوی الورقة ويمر به تيار مستمر هو . PR‏ سرت 





الشكل یوضح ملف دائري مکون من (5) لفات يمر به تيار كهربي شدته (,1) آمبیر وموضوع 
في مستوی الصفحة بحیث یکون مماسأً لسلك مستقیم في نفس المستوی » لوحظ أنه عند مرور 

تيار شدته (:1) في السلك تضاعفت كثافة الفيض عند مركز الملف فاي من الخیارات الآتية يعبر 
عن اتجاء التبار في الماف رای ار ا تبار ی ا 











| نگ بن 
في الشکل ثلا اسلا طريلة ۷27 تحمل تیار کهریی أي الات ۷ ردان بای 


72:1 © 7 )2 ۷ © x O 

























كثافته 8 بحيث يصنع مستواه زاوية 0 (حیث 90 > 0) مع اتجاه المجال ۰ فان الزاوية 
۱ التي يدور بها الملف نحتى أن ينعدم عزم الازدواج المزثر عليه هر : 


1805-6 © 90۶ +0 )© 9005-6 © 60 











أوميتر مقاومته الكلية (۸) ويعمل ببطارية قوتها الدافعة (۷) وأقصى مدى لتدريجه (:1) » وأوميتر آخر مقاومته 
الكلية (:؟1) ويعمل ببطارية قوتها الدافعة الكهربية (و2۷) وأقصى مدى لتدريجه (17) فإذا وصل طرفا كل منهما 


ظ بمقاومة خارجية (600062) انحرف مؤشر الأول إلى منتصف التدريج ؛ بینما انحرف مؤشر الثاني إلى 3 7 )تون 


مسر بک 4۰ ۲۱ ہی دی لک لا وٹ 


5 1 ۱ 1 سس 15 
0 © - لھا ۔ گے 





W/۸.(‏ 104 × 4 )يمر بكل منهما تيار مستمر له نفس الشدة وبالتالي فان النسبة بين *2 عند نقطة على 
. محور كل منهما بالداخل تساوي : ۱ 
A Rx O 0(‏ 277101 9 7 ۶ 7 ۱ 
حلفتان معدنيتان متحدتا متحنا تمرك رق لكوي ار ا 
الفيض المغناطيسي عند المركز المشترك (0) يكون الى : 

() يمين الصفحة. @ يسار الصفحة, ©) داخل الصفحة . © خارج الصفحة . 


















6 و رجا 0ق ود زر تست وی م ر ر ده ملی رق 
ملفه فان حساسية الجهاز لكل قسم تساوي ........... ميكرو أمبير /قسم 
50 © 10 209 












و ڪڪ ی 





مس صصص لمجال سغناطیسی 8 لشن 

























۱ 1 دس ہو سر FE‏ داثري مكو ن من لفة واحدة وموضوع موازي به 
اذا كان عزم الا زدواج المؤٹر على ملف تادر ۱ 
اذا كان غرم الارڈواج الوط ۱ اس نوضغ فى نفس المجال يصبح العزم .. 
شو ۱ ۳ | فادا اعیذ لف الملف و أصيع 1 لفات و قزر به نق ال لے ان ان یا لا 
0 
7 6 © 1 
:. 9 اڈ 9 
ت و یی و۳ هذا الأميتر ات < 


امیتر پجر فا شو سير و ای نهابة تدر يجه ادا هر به تیار 


3 1 بفقاو مه مقدار اها وی ر 
فرق الجهد بين طر فيه ۷ 1[).() ؛ لشغل الجھاز يفيس فرق جهد أقصاء 51 یو صل 5 وو وی 


© 50 على التوالی ل 547 على التوازي 6 على التوازي (35) 4562 على التوالي 



















' بجر سك مستقيم طويل موضوع عمودي على مستوى الصفحة ویحمل ثيارا گھربیا شدته _ | ے 
۸ اتجاهه إلى خارج الصفحة » وموضوع علي يمين السلك ملف لولبي و محوره 
مو از ي مستوى الصفحة ومكون من 10 لفات ويحمل تيار شدته (1) فإذا علمت أن : 


محصلة كثافة الفيض عند نقطة (×) يساوي 10-417 5 واتجاهه لأعلى » فان شدة . 
۱ و اتجاه التیار الكهربي المار في الملف اللولبي علما بان (۸/.] 4۳۲۱0۲ = (u‏ 3 سنا 

(0 425۸ (من الى ط) © 365۸ (من ه الى ) 3 - 
© 2.45۸ (من حا الى 2 ) () 3.464 (من جا الى و ) 





الاففي بزاوية 0 ء ویزٹر عليهما مجال مغناطيسي کنافة فيضه 8 اتجاهه لأعلى 
دون احتكاك على 30 ۽ 0 ہ فإنه يتزن عندما يكون 


۳ سا ۵ ساب عو 5 


2 الشكل المقابل : سلك 2و« يحمل تيارأ كهربيا ومستوى السلك بنطبق على الورقة وپتائر ظ 


(0 م 80 22 )@ 0 





1 
1 




























PO TFET N‏ اس ےت سس rE‏ سس و 
علی لعف اكير مايمكن. مه لقياس ت لقیار في دائرة كهربية يكون محصلة العزوم المؤثرة | 
اقا سے 9 ۱ 


يوصل مجزی التيار في الامیتر عار على الفوظي : ناف انید فى کرک على القوازي. ۱ 
ل) العبارة صحيحة ۱ 


سبد AT‏ © العبارة خطا ۱ 
15 یکون عزم الازدواج المؤٹر طقن بات فرق ر بت هم کیرات ناف يسيب بے بے میں رھ ۱ 
المؤثرتين على جائبي الملف ظ 


© العبارة صحيحة 0 العبارة خطا ظ 










































0 العبار 5. صحيحة 0 العبارة خطا ۱ 


0 رقف عزم ای اقب ماف بحل تاز موضوع حر رک موازيالجال متم لی عزم الموج تر ل 


0 العبارة صحيحة . 0 العبارة خطأ ۱ 


۳۷ عد قاس شدة لتار في دار كهربية بواسطة یت نکون قرات أ من یتح 
0 کا مہ 0 = 


0 جو چرچ پر کل 7: انعم ور 1 
بينهما للضعف فان القوة المتبادلة بينهما تزداد إلى 4 أمثال قيمتها ظ 





0 العبارة صد © العبارة خطظأ 
ام تدريج اجنو سوچ نطاب مسد قمع وچ لاصيا 
میں 04 


1. دورانه من اليش سردي إلى الوضع الموازي تال 
۱ 0 انیو خط 


TAS WA یهت‎ 


/ 
نٹ 8402271 17 


OPEN BOOK 





الأسئلة (1 - 14) اختر الإجابة المحبحة: 


ا ار ۳ 5 ۳ ۳ ۳ ۳ كه ۳ 5 بی . 5 8د ٦‏ ِ 5 ۶ 
١‏ پدو قف معذار القوةٌ الذافعة ال ستحتھ المتو لد فى مو صل عندما يقطعه مجال مغناطيسي على 


۱" ا لت 3 81 و 5 8 و ۶ 1 1 ۹" ۱ ١‏ ۰ ۲ : 
0 هت از الفيض المعداطيسى الذي یقطنم المو سل . 5 انگاه الفيض المخناطں ۲ 
(م) مقدار الحركة النسبية بين الموصل والمجال, جمیم ما سبق. 


م - ست د 
سس 


سس 
ي امم = 


۱ ا 1 .۰ ,8 ده 8 8 
یقدر الفيص المغناطیسی بوحدة مت 


ا : Eide‏ 0 ےہ (حم) VIA.S‏ ٹہ ۷ 








2 الید إل ۔> وبا کت 
( اند وساہر و و از 
5 ع مص مخاصيسي متغیر موصل في دائرة مغلقة يتولد فوة دافم RET‏ 2-7 
27 معدل * ا .. و ا اسدئكنك و : مفسسحت 
۳ 2 در ني نقیصنی لمغناطرسي اتجاه افيض ان ظ 
ت انجاه الحركة النسبية بين الموصل والمجال . (و) كل ۱ جج طيسي, 
(ه) کل من (ص) و (ح) ۱ ن و OQ‏ 
٥‏ القوة الدافعة المستحثة المتولدة فى حلقة معدنيه :2 قد بت : سے 
ا ار طيسي يتغير بمعدل | 
سٹیر 


اص رو ا و ۱ 7 و احد ۱ ۱ ۳۳ 3 : 9 
رل) الویر التسلا مھ الفولت 5 لكل تیه یعرف ب 





چ کو ے 5 5 
بنو شف الت N.‏ على 









































نابته ۷ في اتجاه عمودي على مجال مغناطيسي منتظم (8) ؛ فاي من 
الإطارات الثلاثة يتولد فيه تیار مستحث ثابت أثناء حرکته ... 0 
© (×) فقط (۷) فقط 

)7( :)۷( :( (<C © 






0 في تجربة فاراداي للحث الكهرومغناطيسي ؛ تزداد ]08ع المستحنه فی الملف عند 
(0) بقاء المغناطيس ساکنا داخل الملف, (-) زيادة سرعة حركة المغناطیس 
(ح) توصيل جلفانومتر مع الملف, (5) زيادة المسافة بين لفات الملف. 

















۳ ۰ ے عم ممه 


۸ في الشكل المقابل لك لق تزداد اضاءة ال ۱0 
رل تحريك الملف مقتربأ من المغناطيس 

(-) تحريك المغناطیس مبتعدأ من الملف. 

9 وضع المغناطيس ثابت داخل الملف 
















ہج > ل اس ا سا 








"۳۳ O 
= = ame سے وت‎ e e ao ک- سس‎ 0 ] 088 9 


شرع ساق من الستيد فاحل سب ار پیر سرد بی تین مق زم می 


رل تقل. (س) تظل ثابتة. ارد ریا تنم 


ہے ے‫ عدب ا تست د ہے ےا ے سے سے بے اللو ۔ س ہے سے ہے ڪڪ سے تس سس 











فة فل اتی ڑا ہیں ری ہے خائی سا ام او و 
۱ يتولد فیها تیار مستحث في اتجاه حركة عقارب الساعة ء يكون اتجاہ حر گة الحلقة ..... 


© جهة اليمين م) جهة الیسار (۲) لاعلی © لاسفل 


0 الشكل المقابل فا تج فتین معدنيتين والجميع فی مستوى الصفحة : 
" عند زيادة شدة التیار في السلك بمعدل ثابت فان اتجاه التیار المستحث في الحلقتين . تس 
([) في اتجاه عقارب الساعة في کل من ۰۸ 8 . 

(-) في عکس اتجاه عقارب الساعة في ۸ » 3 . 

2) في اتجاه عقارب الساعة في ۸ » وعكس عقارب الساعة في 8 . 

قا فى كس تمه ارت سرب ۵ 0000020 














۲ الشکل المقابل : يوذ ضح دائرة كهربية يؤر ليا 0 کت خر سے 

ٴ الصفحه للخارج » وجد أنه يمر في الدائرة تيار شدته 02۸ عند تغير الفیض المفناطید ۱ 

۱ © يزداد بمعدل 2001/5 © يفل بمعدل 2001/5 7 
ہت يزدلا بمعدل 6001/5 9 پزداد بمعدل ۳ 6007 














الشكل المقابل اماف مر TTT‏ عمودي ا 
. وكثافة فیضه 8 » فاذا تغير الفیض الذي بخترق الملف طبفاً للعلاقة البيانية 


س لمستحث في الملف لإ في 


Heal 0 0 1‏ | ای ۱ ۲ 
:7 "ر7 ۱ پ2۷ TOT 7 AV‏ ٦ے‏ 
لقا 9 ھ 2 Di‏ مواق لها ا 500 E‏ 























نظام حديث 860۷ ۳ 
لل لة افقية : ۱ سن 
الر سوه 9 


التالية تعبر عن العلاقة بين سر عة القطغة و الز هل .. 














| ما قبل القهار ال 1 مستحث في سلك 


الاستلة (1 - 14) اختر الإجابة || 
لحظة انقاص سیل 5 التبا 


لور الضاز تی قلشے | ۱ ۲۶ ۱ 


بنذ اني | هو ضو غ داغل هلف ثائه في بته لد بين طرفی العلف الثائو ى 
0 ۳ طخ ۱ 1 E 1 ۳ ٦‏ د 

|۳۳ طبر لتقا ۰۰ ۰ 5 اه كبية اة 

9 اوہ عبت 2 ہے هشر ندة 

















تسه سح سح س 
۔۔۔ سس 


ملف ایند ار 
8 عي متصل ss‏ اريو #ستسز و هو سب ۴ ذاخل ملف نان وگ عفد له ل اتر 5 الق لابتدائی بتو لذ الى دادر © 
الملف نانوي ۱ 


([) تيار مستحث طردي, (س) تيار مستحث عگسی, 


(ح) تیار مستمر. (5) تيار متردد . 


تس 
<| لله کت 
ىس.ستے...-ے‫-ے٣|۱۹>“سسٹچ‏ ۔‫ ۰۰۰ ببس 
بالل ءءء لله > ۳5۳۳۳۳۳۲۲۳ 
ہے ےس سس سس 


ملفا ن متماتلان آحدهما من التحاس و الخر من اللمونیوم (المقاومة النو عیة للنحاس أقل من المقاء مة 2 التو عية للالمو نیو م) 
" فادا تغير الفيض الذي يقطعيما بنفس المعدل تكون شدة التيار المستحث المتولد في ملف النحاس ....... شدة التيار 
ٴ المستحت المتولدة في ملف الالمونیوم , 








یقطم كل لفه يساوي 


7× 10-2 wb 7×10 wb ھ)‎ 1×10“ wb 35×10“ wb D 


تسس س سے سر 


القو م الذاقعة اأ هاه فى ماف اثناء لهو التيار فيه 6 ا > القوة الداقعه المستحئة ی اه أثثاء قطم التيار دا 


([) أقل من (س) اكبر من (ح) تساوي (9) غير محدده ۱ 





الشكل المقابل : ملفين ۰۸ 8 كل منهما مکون من عدد كبير من اللفات ؛ 
و عند إغلاق المفتاح ‏ يمر التيار في 8 في الانجاه الموضح بالشكل علد.............. 


(5) تقريب الملف 8 من الملف ۸ . . ۰ ) فتح المفتاح 14 
© تحريك زاق الريوستات جهة لين .© تقريب املف ۸ من مت 




















۳3 العبار ات التالية (+x)‏ 

۷ الشكل المقابل: ماف لولبى مقضل يقار ریوستات ‏ فاي من 

)1( اتكأة الفيضص المغناطيسي المتكون في الملف يكون في اتجاه [1-) 
۹ سکگا انخاة | - 

بتر لد تيار مستحث اتجاهه في الریو ت في ) ۳ 








(2) عند تحر بك ز الق الر بو ستات باتجاه السهم 
(3) عند توقف ز الق الر بو ستات عن الحر که پنعدم الثيار المستحخثٹا, 


© (1) فقط © (2) فقط © (3(۰)۱) © ۰ ()ء (3) 


۱ 








۸ في الشکل المقایل. انحرف موشر الجلفانومتر في اتجاه مین لحظة ٠‏ ' 
دائرة الملف × يمكن لمؤشر الجلفانومتر أن ينحرف في نفس الاتجاه مرة 





حزق تی 
0 ز یانھ ۲ ۳۹ د ۱ رة 
المقاومة | ك (ب) بعاد الدائرة 
صی یں (5) فتح الدائرة × 






تحولات الطاقة في أفران الحث هي ...... 
([) مغناطيسية سح حرارية سے گهربية (س) كهربية س مغناطيسية 
2) حرارية -+ كهربية سے مغناطيسية (5) کهربية ے 


7 جز اریه. 





حرارية س مغناطيسية 


۰ يستخدم سلك مزدوج ملفوف على نفسه في المقاومات القیسیۂ .۰۰۰۰ ۰ ۳ صما 
0 لتلافی التپار ات الده امية (ب) لزيادة الحث الذاتي 
زيادة یہ مة الأسلاك 9 ئ0 الحٹ لا 


0 -1 © ٠٢60 21 0 










۷٣)‏ "کہ و ہہ TPE TORT‏ دار و 
الكيربي کی زمن کا أن مطل لاعت لاگ لللف.......... اق مر 


۱۲ ۵ 02 ES 00 0 










يز داد الى الضعف. 2 يقل إلى النصف. ۴ () پزداد 4 أمثال. 9 بظل ثابت. 











عة 1/8 ھی وحدة قرا س س سس ناتسبد ۱ 
۱ | ۱ 1 1 وم . 
ر0 اسنا قم 2 التاه 1 تھ زم لے 
ای © القرةالكيربية. (2 الفيش المغاطيسي. (7) كثافةالفيش 





یقرت اتتجاد | ه القوة الذافعة المسئعٹة المتو لدة في | سو سس TT‏ حر که الس وضل بالنسية لخطو ۱ الفنض نیہ 


2 العبار خظا 






این لحظه الفتح اک شل لحظة الغلق, 


2 العبار 5 صحر حه 





س 
سس 
27٦١‏ ی 


8 ۱ 
ل0 العبارة خطا ۱ 











SAK)‏ ن المقاوّمة في وحدة قباس الزمن هر وحدة قياس فرق الجهد. 
ز) العبا زه صحیحه ل العبارة خطأ 





لين فکر 2 عمل مصابیح الفلو رسنت کل سار التیار ات الذو آمید. 


9 العبار 3 صحبحة 9 العبارة خطأ 














0 العبارة خطأ 















,۷۰ الهنري يقدر بالقوة الدافعة المستحثة المتولدة في نفس الملف عند تغير شدة التيار المار فيه بمعدل 
ںن فوع ا 0 العبارة خطأ 


بمعثل و اجد أصبير كل نانیه. 




















1 1 2 5 ۱ ۲ لاحم ۳ 3 21 ۳ EF‏ ا ت ۳ 2 سے 1 ۳ 9 ۳ ۳ - : رر ٦‏ 
ا سم المشاين: یو مس النسير گی القع 5 آلد اقعاه أل سا کته السنو لدة لبي ملف مو لد تیار 
1 ۳ ۲ ۹ 2 | و 0-١‏ اي - نے 5 8 3 سد وع لوت ۱۳ ل ند 

پر سل + قای ضز انعلاقات التالنه القه ء الذاقس* المستحدةة. اللحظية ول 


emf = 220:72 sin 507 0 = 70-00 5 


ا2 <- 81111 


emf = 220/2 sin 10071 رخ‎ emf ع‎ 220 910 1 











٠ : 0 : 7‏ ۱ علب 3 5 
۱ 1 6 ۲۱ 7 ے‫ ۳ ۲ 7 ۱ ¬ تج 7 E2 ۳ 1 ۳ ۱ ۱ 3 ıa a‏ عض زور لآ "۳ 
۱ پر به نصفت قر هذا 77 / ل أحد اقطار ها في مجال مفتاطیسی منتظم کقافته 67 ۱ و اش 


د 1 و لی 
نمی 1۷ >نگون سن عدون الق یی 
8 س) rad/s )2 40:6 rad/s‏ 20.3 : 

















ابي" الشدولدة هن مو‌ند. نيار صر تعطی بالعللاقه 300701 ( 0 0 = 


۱ 





صن و تسم السفر تساو تي ۳۳ 





نه المتولدة بعد (5) 
٠ ۱‏ ورين 


hh - ۳ ۱۲ / 9‏ و OE‏ عد . 
@ ۷ ۱0/2 ها ۷ ۱03 G‏ 6۷ 26 
5 ےک کے کے أ نی از ٦ 1 ٢‏ 
سم مم يبي تسس سس 


لى منطقة مجال مغناطيسي عمودي على ستوی الصفحة ۰ + , 


'/ 
للخار ع نگون العلاق ہیں اقصی قيمة للفو ة الدافعه الو لدان 2 2 3 4 3 | أ» a‏ ۱ 3 ۳ 


(emf = emf) > (emf = دہ‎ 0 


(em1 > emf) > em > emf, (د)‎ 


















7 إذا كانت القيمة الف ادع می می س یش مس یی 
90 الق بمقوم فشني قوي 







: تا ۷ ۷/2 3 © 2۷ 





اشک المقابل : يوضح سلکان × ہو طولهما غ ,م ۰۰ وموضوعان 

في مستوی الصفحة ویو ثر علی ‏ : ۲ مجالین مغناطیسیین منتظمی» 
عمودي على مستوی الصفحة للخارج كثافته 21 على × 13 عا 
۱ لإ » فإذا تحرك × بسر عة 20 , ۰ بسرعه ۷ في الانجاه الموضح 

فان النسبة بين کت كنسبة .... 


۳11 


18 مو ا 




















ابل : کہ وی (5۷×) لكى يتولد تيار مستحث في الاتجاه الموضح بالشكل يجب أن . 
(1) أن يتحرك السلك ؛× في الاتجاه 2 
(2) تقليل شدة المجال المغناطيسي 3 . 
(3) تقليل مقاومة الريوستات . 

فاي من العبارات السابقة صحيحة ............ 


O‏ () (2) فقط 








)3( :)2( ۰)1( © )2( ۰ :)( 0 







فی الأشكال المقابلة : لائة موصلات متماللة ۰16 )| 36 
تتحرك بنفس السرعة في اتجاه عمودي على مجال 
| مخناطيسي منتظم كثافته 13 » وتم رسم العلاقة الببائية 
ی 







































> 


5 : سنا تچ ا عمو دي 
انشکل المقابل: بتعر آ المو صل ۵ بسر عة ثابته « عمودیا با علی مجال سی ۴ 
لشكل المقایں؛ د 0 ف 
على مستوى الصا 1 للداخل فلكي تكون محصلة القوة الدافعة المستحذة في 





تافص كثافة بانتظام مع الزمن 
تتناقص كثافة الفیض تربیعیا مع الزمن 


أ ندز اید كناف الفيضص بانتظام مع الزمن 

















. (ح) تزداد كثافة الفيض تربيعياً مع الزمن 6 0 
بم الشکل المقابل: یوضع موصلین الأول ]۸1 طوله /3 يدور | ر“ 608 | لا 8 
۶ چ ۱6 ات 5 ۱ ٠ 1 e‏ نات 5 ۱ ۱ 5 
حول النقطة ۸ بسرعة 2۷ في مجال مغناطيسي منتظم كثافقه .| .مر ںاسا 
: ت N : j Fi‏ | ا ا 37 أ 
8 عمودي على مستواه ہ والثاني 6 طوله 2 يدور حول 05 چو ۸م 
النقطة ۱۷ بسرعة 30 في مجال مغناطيسي منتظم كثافته 28ے 30 7 ۱۳ ۱۱ كك 
تج ور پ وس انیت و ۱ ات۱ 7 ا سس 
عمو دي لی فستع آھ 5 فادا كانت القوة الذافعة 1 و و" بین اما یی و و اتا 
ضرفي ۹1/1 نساوي 4۷ تکون القوة الدافعة المستحثة بین طرفي 7406 تساوي 8 
U ٢ ۹‏ 7 
16V 8۷ @) 4۷ 2۷ Û‏ 





الأستلة 14 - 20) أي العبارات التالية صحيحة وأیها خاطئة 
£ عدد الملفات في سو لد التیار شو خد از تجاه يساوي ضعف عاد اقسام المقوم المعدني 
9 العیاز ۳ صحرجہ 2 العبار 8 دل 


















0 يزداد تردد التيار الناتج من مولد التیار المترند إلى الضعف اذا استبدلت حلقتا الانز 


حم وا ا اك 7 د 3 1 
292 ر 5 صنخنحه 0 العبار ۶ خطا ۱ 








تستخدم قاعدة اليد اليمنى لفلمنج لتحديد اتجاه التيار المستحث ملف الدينامو . 
9 العبار متعیتۃ 0 العبارة خطا 
القيمة الفعالة للتيار المتردد تقاد rT‏ 
لفعالة ر ما نف 7 المستمر یھت 
نار میڈ 0 6 رغاس ۳3 


0 ساره سوا © العارة نا 








ود سس 


ی مسيم مس نامر ہے ہے ےے۔ سے س 






۹ کیو E E IL‏ یمن بدا FEE‏ ۳ 
) العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 






قي ےہ رر ےت - 
28 ۹ ۱ 










0 





OPER B800 


_ يب سسسب 





الأسئلة (1 4 اختر الإجابة الصحيحة: 








حذو 


رل ہس ہت ۱۳2 من بیانات المحول تكون كفاءته . رھ 


۳ 2 ا 


الشکل یوضح مولد طاقه كهربية ينتج قدرة (,,۳) بفرق جهد (600۷) : 
و تنقل هذه القدرة خلال خط أسلاك مقاومة كل سلك (71/2) ء فان مقدار 


| ۳۹ د | ی ۱ FT‏ لی ج 
۱ تقد( 5 للا حك الى المصنع ساو ی یرم 


۷ ؛ 


۳ ضعف عدد اللفات فی الملف لثانوی ۂ فیکون کل من 


» الملف الذا 
في حول الابتداني لتجنب فقد جزم مد , الطاقة يسيب 


0 الحرا و © لتیار انت الف اهنا ۱ 
4 5-3 وس خطوط الفيضص © حر که جزینات القلب الحديدي ۱ 


سح مس سس 


دم محولأات فك اید کر کت از لقدرة الكهربية من محظات توليدها الى أضاكن استهللاكها للاسباب لثالية ما عدا أ 
0 التقلیا من القدر و المستهلكة في الا سلاك 


2) زيادة ہے سس خفض شدة الثیار المارة فی الاسلاك, 


5 زيادة القدرة المنتكة 





۳ EY AS 
سفت ےو ا علق اك - ات سس وھ‎ 
ع ار "آنا ت سو نوڑز پا ےرے یر‎ 

E 

۲ [ 

۲ [ 


رل) الحث المتبادل القصور الذاتي. () الحث الذاتی الحث الگهرو مغناطیسی 


نے کک د = ۱ 











کے ی ڪھ 





a (9 0 





ن الجهد وتردد الثيار د في الملف ف الإبتدائي ل ا ۳ S5 EE‏ 





لملف الثانوي وتردد التيار يساوي ... 


5 ۳ ۳۳ - 
۱ ۱ سر 1 
5 0 0 2 
SE.‏ کے 3 - 0 
۰ سے وسوس ا ا 


-صَس_._. ‏ عس سد و وچ = 





لا یہہ ع ره 








۱ 30۷608 70% 83.3 % 120 % 





نظام حديث 800k‏ 0۲80 











ل ۱ ہے ہے | 
۷ محول خافض کفاءته 84 7 يعمل على مصد در متر دد قوته الذافعة 


الكهربية 4000 فولت يغطى ملف الثانوي تيار شدته 60 أمبير ہا 





و اننسبه بين عند لفات ملفیه | 0۰ فان القوة الدافعة في ملفه 


الثانوی (,۷) ء وشدة تيار الملف الابتدائي (م1) .... ماسم 


000 ] سس ہے سس تا 
= = تسس سس > 










م سے سے بت 


۱ وضع الشكل ارقي الما بین جه ال دخل 7 ما لزمن (]) لمحول خاقض للجهد یکون 


STE 
مس‎ Ç 


ل كهربي متصل بمنبع جهده 240 فولت وکفاءته 9/080 








في إضاءة لافته مکو." من 100 مصباح ؛ كل مصباح 
مکتوب عليه 24 وات » 120 فولت ؛ فان كل من نوع المحول 
ا ۲ و سدة تیار اشم 






البياني الدي یوضح العلاقة بين العزم المؤثر والزمن» من بداية من هذا الوضم 
(حیث بدا من الوضع الذي یکون فيه مستوی الملف موازی للمجال) 


E 5 ۰ 8 






تحرف ملف ظ 
یتحر او غوربی کیا بش :ہت كاز يق 0 


" ومرور التیار فی ملفه 
و مر و ۳ في و تي الضلع سن مع السعوز )۷( 




















یلا یر یی من ای مات تيد عق جت ارق اليد ی دی ین انل قا تق 
kw ٠‏ 16 فلدا ی يلزم رفع الجهد عند المحطة إلى .. خا 


([) 2۷ 9 © 6۷ ۱ (يا 8۷ 








۶ إذا كانت لب هر و فياف انر نت ی یه العظمى لقوۃ دا في مق 


۴ 5 ۲ ۲۸۳۲ ۲۲۲ ۸ ۵ ۵ 25 6 2۶ 2 و عام 


س وي gg‏ 








0 رام © خاض ندب 9 رف سر (2) خافض للقدرة 


الاستلة (15 - 20) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطتة 

۳ عند نفل الطاقة الكهربية إذا تم رفع الجهد عند محطات تولید الطافة إلى الضعف فان مقار معدل فد للطاقة فى كارا 
النقل يقل إلى الربم ۱ 

ل) العبارة صحيحة N:‏ ۱ 






9 ۱ ك 3 


سے DTT‏ اسه شاك ابد سيد دیعو اک 


۷ تعمل المحو لات سس 
1 ل) العبار ‏ صحيحة 















0 العبارة خطا 








0 اتم دوران ملف لف المحرك فان تجا افر تالم على لاه يظل ثبت . 
0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 


ي سور ید رکون ردد ا ی اما اوي کر م ترد ایر في للف الاي ۾ 
0 العبارة صحيحخة 2 _ ٠‏ © العبارة خطا_ ۱ 





۳ لم روف حرق وضع ودي على مل دم زم جالع تت اب تیت 











١ 
بت‎ 





الاسئلة (1 - 20) اخثر الاجابغ الصحيحة 


۱ ۲ ال لسكا المفانز مغامل الث الداتي ( ,1 النسبه بين یی قا ة المقطم ( :۱۳ لطول ( ( 6 ) لقن جد* 
كل منهما له قلب حديدي + تکو ن العلاقة بين عند اللفات ,, 


Naz Ns . ولا‎ > ۷8 0 
Na = Na ری‎ .Na = )ك( ول(‎ 






| الرسم المقايل : پوضیح نادنة اسلاك 
× + لإ ۰ 7 موضوعه في مجال مغناطيسي 7 77 
" منتظم بالكيفية الموضحة ء فإذا مر في کل فا 
منهما تیار كهربي مستمر ۰ أي من الاسلاك 
پتادر Ber pS‏ 


2 » 9ھ اود (ق) ۰ 2 (ه) بو‎ r0. 

















الشکل (×) :يوضم ملق مریم لش TL‏ 000 
الملف فيض مغناطيسي عمودي على مستواه ؛ والشکل (۷) يوضح 











العلاقة البيانية بين تغير الفیعض الذي يخترق الملف مع الزمن » ففي ۱ و 
اي فترات تغیر الفيض يمر في المقاومة ۸ تيار بحيث يكون جهد 
النقطة جا الها ............. 
([) (1) فقط م) (2) فقط (ه) (3) فقط 9 
EE - "‏ س س 
یکون معدل ل قطع ملف ام لوط افيس ام لب عمس عدم يكون ستوی اق سے 





وسری ‏ 0 مرازيا ‏ وسزرید*ہ ‏ زوا 


الشکل (×) لطار معدني مرخ دای مجال منتظم کان 8 عمودي علي 
مستواہ ؛ الشكل (۷) يوضح تغير هذا الفيض مع الزمن ؛ أي فترات تغير 
الفيض يمر في المقاومة 18 تیار كهربي في اتجاہ السهم على الإطار ... ا 


(1) (1) فقط (-) (3) فقط © (1) ١‏ (2) © ))3 1 


















الشکل البيانى ا المقابل : يمثل الم - لعلاقة البيايية و 


1 هلف مستطیل وضع التغير في الفيض وس نی 
اوس سس شر را ہے 





امو یار متردد یج تيار کما لشکل (1]). ا ایا ا 
| التيار كما بالشكل (2) يجب . 


" " 8 كه هام دق وو ووو وى 















([) زيادة مساحة الملف للضعف ا ین 





5 ۳ و2 خر محوره 180° بد من الوضع لمرازي لخطوط الفيض الہ‎ a: EE 





0ك صفر. ۱ ۳ 7 At‏ 
MARRS SIFTS ۹‏ 
) ینعدم في الملف الابتدائي فقط © ينعم في الملف اثتويفقط 


سلسم ل 1 عاك لش 





نظام حديث 866۷ Open‏ ۱ ۱ 
یار شدته 50۸ ونتجت ظاقة م ۱ 








. دقيقة واحدة فان المحول ڈوک 
۳۹ © غير مثالي رافع للثیار (ی) رافع للجهد 4 





في مولد التیار المتردد کا ن الملف ١‏ مولازی للمجال وكانث +۰ 7+ = = 6۳ 9 تکون ۱ ۷ - ( عندما يدور الملف م 







"۱ | 1 5 7 
هدا تو سيم و ا و ای د نز ةه 


(3) 90 © 180 270 ی 360 





عند نقل الطافة الکهر بية من محطات التولید إلى آماکن الاستهلاك فان الفرق بين الطاقة النائجة من محطه التو لید والطاقة 


ٛ المفقودة فی خطوط النقل یمظ 


الطاقة الفعلية المستهلكة الطاقة المفقودة (ح) كفاءة نقل الطاقة معدل نقل الطاقة 











الشکل المقابل : يوضح مو صل AB‏ طوله £ ومقاومته ۲ يتحرك بسرعة ثابتة ۷ في اتجاه عمودي 
على مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه | » فان أقل قوة تكون كافية لتحريك السلك تساوي .. Ora‏ 


22و20 صس 2وت , 2۵ھ 
ہے " ملست (5) Zero‏ 


(R+r) 5 (R+r) 
































۷٩‏ تتأين جزینات الغاز في مصابیح الغاز نتيجة لاکتسابها طاقة ...... ی 





0 عند زيادة معامل الحث المتبادل لمحول غير مثالي فان کاو المحول .. ا 
([) تزداد (© تقل (م) لا تتغير () لا بمکن تحديد ذلك 7 
5 1812ل 7 ۱ ٣‏ و رت ۱ ۳ 






"5 تحولات الطاقة في المحرك الكهربي هي ........ 
25 سم س كهربية ۳ رايا 





© كهربية سے ميكانيكية + مغناطیسیال " 














3 ۱ یا ۶ 7 - ۱ ہس سس سس ا لے 

فی الأشكل التالية . : إذا كانت العو ۱ سس س سس نے 

۷ في اتجاہ هو ذه قي على نله , و الم صابیح متفایله فلك ١‏ تھر سس المو صملا فك تی 1 
مال مخاطيسي بل کي فش 1 
2 8 فا 


لسر عة المنتظمة 
تي المصابیح ےھ 





۱ © ا فقط (یا ۸ : ق فقا 
الأسئلة (31: ا رہ 
۷۹ ناتج حاصل ضرب وحدة قياس 













س للمقاومة في وهدا قب ن آلزهن هو وحدة قياس فرق الجید 
وو 6 العبارة یا 1 
۳ في المحرك الكهربي كلما ر 17 عدن عند اکان چو ی رف ۳۹۳۳ - سح 
_ 0 العبارة خطأ 
۴ وحدة قياس معامل الحث المتبادل ھی ای یتر وتكافي فو لت/ ,* .ی صصح کے سے کے 


0 العبارة خطا 


زمن وصول التيار المتردد من صفر إلى قيمته ا 3 لعظمی ‏ > الزمن اللازم ليصل من الضفر إلى نصف قيمته العظمی 
0 العبارة خطا 

تست ج سيم س > 3 صقن . 8 = تسوت 

معدل نمو می TTT‏ یت 


ل العبارة صحيحة ل) العبارة خطأ 
















































۳ستوسط یے خلال مت نراف تم زرم رس یں ا ارس كاملة للملف 
ار) العبارة صحيحة ال) العبار ة خطأ 

۷ تعمل الاسطوانة المعدنية المشقوقة إلى نصفين بینهما عازل في المحرك على ثبوت اتجاه التیار فی الماف 
9 العیار 5 صحيحة © میں ة خطا 


© ہہ ۵ صحیحة o‏ العبار ف 09 ) 





۹ بتناقص عز الازدواج المؤثر في ملف المحرك الكهربي بزيادة زاوية دورانه خلال الربع الثاني والرابع . 
0 العبار و صحیحة 0 العبارة خطا 





۳۰ يستفاد من ظاهرة الحث الذاتي للملفات في صهر المعادن في أفران الحث . ظ 
J‏ [ ۱ 











الأسئلة 1۱ - 12) اختر الاخابة الصحيحة 





۱ ۸ 1 21 11 8 ا ال آل 1 1 ۱ - رم 
۱ ۲ | 8 ۱۱ از اه انا بك ۱ 5 
۱ فى لت ار ۷ .فان 
1 | 2 1 و۳ ہر 
0 462 (س) 6)1 خم) (86 
چا سی 


| الشكل المقابل : ثلاثة مكثفات و > 02 > € کل منها متصل .ال 
بمصدر تيار متردد وامیتر حر 1 ي » فإذا كانت مصادر 


راطا اس به الناد كا شی رر رد 
۳ ۴ ۱ تح 0ہ سی 
٢ = [= ۶ 43‏ ها ne ٢‏ < 1 (5) لا یمکن تحدیده 


ی 





0 چا < دا < ما < پیا جا > 12 > 1۱ > پا 
© ,ا < :1 < زب[ > ج1) (4آ > ج1) > ] > ج] 











رة تيار متردد تحتوي على مقاومة أو ميه فقط فإذا ازداد تردد التيار المار فی الدائرة فان مقاو متها 


EN 20 


التیار المثر تک اکٹر استخداما سن 
مز ہہ اہ کروی وہ رس 
7ی پان يفير وه في المحو لات 


© وکن تحریله الى تبارمستعر 










ص 
سے ہے ہس سوت 
کے اکھد سه سس و عد 


یار 


0 فی کو 


© تقل الى النصف (2) تقل الى الربع © تزداد الى 4 امثال قيمتها ‏ (ي) تزداد الى الضعف 





















0 سح المكلف بمرور اتيارات ذات اترات الم 
0 © ازا ل اعبار ر 
اق شم تدريج الامیتر الحراری تتزاحم بابتعاد لمزشر عن صفر التدريج. 202 7 
0 العبارة صحيحة 0 3 ہی 









دائرة )RLC(‏ تحتوي على مت فف ۱ 
الع مہ ۴ ومقاومة أومية فإذا كان فرق الجهد بين طرفي كل منهم على حدة 4۷ فان 





4۷ © 2۷ 9 

û‏ الدائرة المقابلة : إذا كانت المقاومة الأومية 662 والمفاعلة الحثية للملف 7240 و المفاعلة EFT‏ کہ 

ا ر سير تتن نو ER‏ لے 

للدائرة عندئد تساوي OEE‏ فطق سد 
eo O 102 O‏ © صفر . (8) مالا نهاية 


0 في الشكل المقايل : تكون قراءة الأميتر لحراري » وزازية ور 
© 0.54 ويتقدم على الجهد بزاوية 30° تقريباً 
۸ ويتخلف على الجهد بزاوية 30 تقريياً . 
© 0.54 ويتخلف على الجهد بزاوية 60° تقريباً - 
2 ۸ ويتقدم على الجهد بزاوية 307 تقریباً 











0 يتصل على قتوقي ملف عق ہے کے 
الفعال بين طرفي كل منهما 10۷ ۷ + ۰۷۵-6۷ 3۷ = ۾۷ ۰ فان قزاءة 
کل من الفولتميتر ,۰۷ <۷تساوي ........ على الترتيب .. ١,‏ 7000701 
۳ ۰۱6۷ 19۷ ب0770 0 
سک ل 20 
























5 - 110۷7 
0۷-۸ بب 





۹: 
بارس‎ RI 


1 ودج 








7 9 1 نظام حديث 8۵0۷ 0۵60 


سب - چس ۳ 
ےا س 5 
سس 
سس 


۲ 3 ۳۹ سی رح د ۱ ۱ : | ۳ ۹ 
لد اض اق مدش سی التو ا سی فى الد 8 رخ المعو صح = 
: چ. ھچ 8 * ۱۲۲ ای 
۲ المفاعلة الحثية للملف 





5 1 ۰ ا یں وھ ھ F‏ ۶ وو ۶ 1۴ 
الحراری فى. هذه الحالة تكو ن المفاغلة السعوية ١‏ 
95 ۲ تة کےا ۳ 





سس و ] بت ۳ 1۳ 
بوسر ' عكر , 3 . ٦‏ 3 ك نا Ai‏ | ا[ 
(0) نصف ©) تساوي (2) ضعف ی 


سے 
جکسجوجیستگپپچص-- و ج ی 


1 1 اس وس - 1 ل a‏ اف ۱ 
ار بزاوية “60 في دائرة تیار مترد 


8-1:۷ ۵ Xc:R= ۷5 ۰:۱ © 





EE O Xc:R=3:1 © 





ہے سے _-ے — ہے چ ہس س 


۹ في الدائرة الكهربية الموضحة بلشنکل: تكو ن کل من شدة التباز المار ۂ فى المقاومة ©2 ) 





0.9 ۰ 1.5۸ @ 0.96 ۰ 1.25۸ Û 
3.6۳0 ۰ 0.9۸ )( 3.6 uC ۰۱8۸ © 


۱ نين تتكون من ن ملف حث ومکثف كهربى متغير السعة سعته الكهربية عند لحظة ما تساوى 9000۳ . : 


اب یں سول 


تغیرت سعه المکتف الى 25,۳ ء فان تردد الدائرة يصبح .. 


ےھ 5 وا ت ی f‏ ۱ 5 ضا لے 1 
ارلا 8 افٹال قتمنہ4 الاولى 3 75 مکل گنه الاولی 1 


مم 


“يه 


نت | کم 





۲ فى الدائرة لموضحة قیمة المقاومة 189 تساوي .. 


رل 2) 4 9 () 6 ام (5) 2) ۱2 










× < ۸ والجهد یتاخر التیار 


© ع = ۸ والجهد يسبق التیار 
< لل قار سرد الجهد 





تسب 


تست تس سس 4 و حظط عدم تغیر قراءة الا ميدر ۱ 070 


امون ا مقاه مة أ؛ ومية ومكثف سعه تگون 






















للل دائرة تيار متردد تحتوی على مقاومة أومية ومكثف وكان فرق الجهد يتغير وفقا العلاقة (45 - 0) زو ر ي 


1 





اه (13 - : - 16) شاف العبارات ا اه محبحة ام 


رددها 7 FY‏ شخدم كموجات عائلة ؛ فى دوائر الار سا ل اللاسلكي. 


9 العبارة خطا 


ظ ذا کان فرق الطور ین المید رکز المترو 7 


نا 
بن نقبین فی دائرۃ گھر یڈ تار ۳ ؛ فان العنصر ين بكو 


8 لارا خظأ 


0 ۱ نه ٹڈ الذي تر لد المحطة , 
ة إذاعة معينة في جهاز . الرادیو يكون تردد دائرة الجهاز مساوی الثر تر 
نا اعبار 5 خطأ 


8 9 00 











OPEN BOOK‏ 0 ظ E‏ ا کا 


الأسئلة (1 - 22) اختر الاجاية الصحيحة: یم 
كثف و ملف و مقاء مة أومية فإذا كانت 


۱ 3 اہ - رب ۴ ۳ ۳ ۱ ۱ 
۱ ۱ دائز 8 لتحت ي سقف تا ےا 





((196) و المقاومة الأومية تساوي (562) وشدة تيار المصدر (/4) فان القدرة المسم 
20W ) 2۳ 20817 © 8017 6‏ 





فى آ داتر ع مصدر ير e‏ شس 
(1) يتقدم عن الشحنة بزاوية “90 , م) ینقدم عن الشحنة بزاویه 45 . 
نة بزاوية "90 . 





ا ر عدي ا OT î‏ ا 
ا بتفق مع الشحنه في الطور. (5) یتخلف عن اله 3 


۳ دائرة كهربية تحتوي على مكثف وملف ومقاومة أومية قإذا ك 3 ۱ ىة الحثية للملف 
وكانت المقاومة الاومية تساوي المفاعلة السعوية فان الجهد ....... ظ 

يسبق التيار بزاوية 45 (-) يسبق التيار بزاوية 90 

يتأخر عن التيار 90 يتأخر عن التيار 45 


)۷( @ 





0 العدرة الکهر بائیه المس تهلكة في دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة أومية وملف حت نقي ومکٹلف تكون أكبر ما 
یمگن عندما تكون المفاعله الحنیه للملف 9 

([) مساوية مفاعلة المکٹف ۰ ) أكبر من مفاعلة المکثف 

(ح) اصغر من مفاعلة المکلف . (5) لا علاقة لمقاومة الملف ومقاومة المكثف بالقدر ة الس ہے 
۲ أقسام تدریج الامیتر نو السلك الساخن 0 ۳ EAE‏ 7 
([) متساوية ۱ متفاربة عند بداية التدريج ومتباعدة عند نهايته. 
(2) متباعدة عند بداية التدريج ومتقاربة عند نهايته. © غير ذلك 












من العملیات التي لا بصلح فيها استخدام لتیار المترند ..... 
(0 إدارۃ المصابیح ۰ © التحليل الكهربي 22) تشغيل المكيفات_ (5) جمیع ماسبق 





0 میج 
© حرف إلى فاا یڈہ 4 9 حرف إلى اما مجه ثم يخود افص © لاينعرف 
























موم ستمر قوته دای 6V‏ جرج ۵ فکائت شدة التيار المار فيه ف18 ود 66 
الحث | سي ۷ وتردده 7 آصبحت شدة التيار في الملف 1۸ » یکون 
مار ار 









یلم ف 90 
بدا کے ۶7 كت 77 - 
٩‏ في دائرة تيار متردد ابيا عفن یی 


ا 
_ © من ید مسب _ © اف من جب الممبدر 2 يسار ید سر دم 












1-1 ےس سے _ ے 


۱ مولد گهربي ملفه مكون من 500 لفه 


ات ...نس 


11 سے ری فيضه | 
10*75 × 5 يدور بتردد 50112 3 ؛ وصل طرفيه على التوالي بمكثف مفاعلته السعوية ويه هدي ٣‏ 


802 ومقاومته الأومية 4062 ء ا ا ھا زان يتنس للقوة الدافعة المستحثة | 
المتولدة في ملف الت تساوي .ر فولت . ظ 


50۷ 2 40۷ 301 0 


الشکل البياني المقابل :مئل علاقة الطور بين محصلة الجهد لمرد واتار ایرد 
لدائرة رکوہ ہا نمی ومكثف ؛ يكون التمثيل الاتجاهى لهذه العلاقة.. 













60۷ O 









ماحیر مک 
5 یع ۷-860 





سے سٹک سیت 





نظام حديث 800 0280 


۱ الت | 
0 في الشكل المقابل مصباح كبربي مرب عليه (/ 200 - 10) متصا متصل ی و الي 3 77177177 17 
۱ املف اي بجع سا شی كال شات ی ۹ 


O ۱ 3 - © - 0(‏ ۹ں شا 





















۵ في الشکل المجاور: اذا كان جهد النقطة كر = 1200 فولت ؛ فان شحنة المکلف.‎ ٦ 








1 1 
2800۳ © ۱440۳ هه 72000 36000 ) 
کل التیتبات 3 لمتولدة في الدائرة المهتزة بسبب 5 ين E‏ 
([) المقاومة الأومية فقط, المفاعلة الحثية فقط 
المقاعلة السعوية فقط (5) جميع ما سبق. 














ندز اسك تغير ات المعاه قّة الكلية للدائرة الكهر بية الموضحه فی الشکل المجاور بتغیر 
معامل الحث الذاتي للملف » وشدة التيار في حالة الرنین 















جس چا ھا یچ 





أي الاشکال التالية تعبر جن اه ای لدم حي شف رند از زر 
مع الزمن اللازم لشحن المکثف عند توصيله ببطارية , 009 


[¥ 


وو ماه مدعو و و وق وه 


26.56 63.43 





























0 جم الا نی لا 87ہ vor‏ 0ك 
3 - فا 26 يبيد مصباح عند فتع المفتاح ع[ إذا كات . 


)0 نز داد و ۳۹۵۲ ۱ ا و 
ا ضر (س) تقل کنن 5 5 
3 1 تتعیر 0 0 ۹ ۲ ۱ ۲ 
ب 7 گرم 7 ہے 4 0 


8 © تقل © لاد (6 يفن 


۲۳ في || لاقة البيانية المقايلة . TTT‏ 57 هرتز ؛ فاي الاشکال الثالية تعثل المت 
E,‏ والتیار في هذه الخالةی وو ع ام 


| ميلم سس 2 ار اعد ع 
0 6 
الأستلة (23 -30) أي عبت و ابات ی محیه: حة وأيها خاطئة س لل 


شدة لتیار المتردد . على فرق الجهد بزاوية 900 
ابره ا 
اقا ی ا ج و ی چ ی ےہ ے 7۳۳ 
دائرة الرنين في أجهزة الاستقبال اللاسلكي هي التي يمكنها استقبال الموجة من هوانی الجھاز - 
0 العبارة صحيحة یس و ET OO‏ 


















۱ یر << | 
0 تزداد شدة التيار المتر دد المار في داثر 5 .81 کلما ژاد الفرق بين المفاعلتين الحثية والسعوية. | 
ا 0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ ۱ 








ظ الإأرحات تبس ).30 تساوي ٣‏ قياس > هي وحدات قياس التردد . 
0 العبارة صحيحة ۱ © العبارة خطأ 
)تقل القدرة الكهربيةالمقودة في دار یر مترند ( 16 )في حال نا وضع ساق حديديةداخل لمل 
© ره صميحة باع اعد عل 






OFEN BOOK 





8ر التالية عند الحاجه 


۵ ديم 
Mp = 1.6710“‏ 
ج 5×09 [ - ء 


6625*10۳5 = تا als‏ 1 ترون (1712] : 


ثابت بلانگ () : 
سر عة الضوء (0)) : 
وحدة الطاقة ز, پا ,ع] : 


الأسئلة (1 - 13) اختر الإجابة الصحيحة : 


وی 0۴ ۲ ۱ ۹ البر و تون (183) : 
[ 16+1 6۷.۶ 1 اشحنة الإلكترون (6) : 





لنسبه بين طاقة الفوتون إلى سرعة الضوء تمثل OTE‏ 

ڪر 5 5 و الم 

)١(‏ نايت پا تاش (س) الطو| الموجى ج) كمية التحرك (5) سر عة ال ۾ ع 
نشلیل على و جود الفوتونات هو ....... 9 

رل "ناديز الخهر وحراري م) التأثير الكهروضوئي (ح) تأثير کومتون (5) جميع ما سبق 


لصو ل الصو جي لنحي ج السناقط عل سطح معدل کت نا الطو ل المو چی الحرج 3AN‏ 
تنبعث الکترونات طاقة حرکتها تساوي دالة الشغل 


تٹیعٹت آلکتر و نات طاقة خر کتها = ضعف داله اش 


ب 5 € © 


۲۰ ET 


یو طاقة حر کتها : = نصف داله الشغل 


-۔ 


0 





1 9 





_ چ ‏ _ __ سح ار رر رات 


کے ظاهر 5 از لح امن سس 
ي ظاهرة التائي ر الکهروضوني إذا لم تنبعث إلكترونات من سطع المعدن ن فان النسبة بین الطول الموچي للضوء ال 











ا إلى الطول الموجي الحرج چک مر می موا ای وک الصحيح. 


ہے 


([) أكبر من اصغر من تساوي غير ذلك 
' ادا زاد تردد الضوء الساقط على سطح فلز إلى الضعف فإن عدد الإلكترونات الكهروضوئية المت 4 aa‏ 3 


() يز داد الى الضعف ۳ از ال . ! بخ اڈ ا اس يقل تلتصیف 01 
رل يز ی (-) پزد الى اربعه امتال قيمته (ح) بقل للتصف © لا یتغیر 
























الز سم البياني التالي بين العلاقه بين شدة الاشعاع الصادر من قطعة حديد عند در چه معينة 
و الطو ل الموجی لابشعاع الصادر عنها اذا ار نفعت درجة الحرارة تدر يجبا بتحول اللون 
الغالب إلى اللون ....... 

أحمر أصفر 



































u‏ طبقا للنظرية الموجية,. فان إحدى ال 
۱ 
من سطح ا مو ظا سی ور 


۱ دد ظ 
تام لتر دا ہے 0 الطاقة ہہ 2) شدة الإضاءة 2 _ (ق) الطول الموجي بسالاتچھکا ١ ١‏ 
ةا 
۸ تختلف شد ال شون اي لور سس ی 
0 در ےد ا ری 2) فرق الجهد بین الشاشة والگاثود 





ج سے _ 


ی فوتوات تحدد رهز اللازمة لانبعاث الإلكترونات الضونية 


۴ 8 8 ۰۲ ۵ 2 و بو 


ف على الشاشة في أنبوبة شعاع لكلاو ل اكسنب 


(2) شدة الإشارة المرسلة للشبكة 8 
٩‏ تعتمد شدة تيار 2-2222 
۰ () تردد الضوء تج 


_ © نوع مادة المهبط ان هدن و .© هدر 8 


في تجربة صلی دراسة ويه و وبر م ری سح 


الى حدہ "ی معبط الخلية » وتم رسم العلاقة ابيقية بین شدة يار المصعد وفرق الجيد 


۱ ون حمس تاشاعم ہرد عن کل ای + من پر شی کی 
العلاقة بین تزند وشدۂ الإاشعة الثلاث . 2 














412 ۱ س) امتصاص جدرانه لمعظم الأشعة ظ 
(2) امتصاص جزء من الأشعة وانعكاس جزء (5) جمیع ما سبق 


| 








الأنود (المصعد) في انبوبة أشعة الكاثود يعمل على ... 7۳ 
(1) اكساب الالكترونات الطاقة العالية اللازمة ل 








۳ 


(-) تحدید مسار الالکترونات في شكل حزمة ضيقة ضيقة متوازية , ۱ ۱ 
© توجيه الماع ا ي 6 الاجابتين © ۰( معا 

ھ) الاجابتين ۵۰۱7 
() الاجابتين 10) © معا. [ 2 58 


ظ له بم 2.5 ء تكون طاقة الحر کة 
ظ نخواشماع شون طول مرجي 31004 على سلج من دلة شب 2 کون طاقة الحر 
۱ سی یں 
9 ۷۵ 15 

















(ؤا 2.1۷ (ه) لا الکترونات 





نظام حدیذ 566۷ 0۵80 


تل س وووووووچوچ سے 
الأسئلة (14 - 18) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة ا 

۱ امن +: 
. طبقأ لفروض بلانك كلما زادت طافة ا لإشعاع الكهرومغناطب ی المنبعث من جسم ساخن قل عدة لفوتونات لمنیمز/ 


2 العبار و کی یاه 0 العبارة خطا 






۱8 ۳ ة بین طاقة حركة الالکترون اا 7 5 من سطح دنم لی ذألة ات ۱۰ للمعدن قد تگون اگبر او اقل او تساو ۳ الو أحد 


0 العبار ا سصعیعة 0 الغيارة خطا 
۱ في ظا ظاهرة التاثیر الکهروضونی فان کل الکترون منبعت یمتص جز ء من طاقة الفركون ساق عليه " 
2 العیار 5 صكيكةه .پت العبا ة خطا 


۷ الکشف عن الثر وات الطبيعية ف في باطن الا زار من ت الإشعاع ع یژ 
0 العبارة حسحیحه 9 لشب رت 2 خطأ 




















الطول ال لموجي لاقصی شدة اماع ا شس اکبر من الطول للموجي لاقصی ا ی ي اض 
ل العبارة صحيحة ( العبارة خطا 



























































الأسئلة (1 - 12) اختر الإجابة الصحيحة: 


١[‏ | في تأثير کومتون النسبة بین الطول لموجي للفوتون المشثت إلى 





الطول الموجي للفوتون الساقط ..... الواحة العف س 
0 أكبر من 9 وی 9 (حم) أقل ۳ 6 غیر ذف 
0 اى الظو اهر تي الظو اهر اقیزیائیة رة ل ا ا نات 7 سس سس ساره 


















. 0 تیر تاثیر ر :© © یر و رر شرن 9 ا یت دی الجسم د (ي) حيود الضو ء 





- سس اا تك 


1 الجدول المقابل: : يوضح كتلة وسرعة لثلاثة أ اشام ا و ۵ ۷ »2 ؛ تکون | لاقة ب ۱ 
| اطول موجات دي برولي ل جسیمات الثلات یز » پا( » یم هي .... 
0 باب = © بر >> > يز 

ES‏ 9 (8) = رب > مب 

















ıı‏ لہ o‏ مر e o‏ مود ge‏ مود عو اوہ نا الا 


[) الطول ایا التردد قر سرعة الضوء : ثایت بلاتك 











کش 

النسبة بين طاقة الفوتون وكمية تحرکه تساوي .. فی وہ ا ان ۳ ریب ۱۲ دہ 
۱ ۱ 

۱ نت ۳ )1 م A‏ 0 

۱ 7 1 ظ‎ ۳ ۸0 O 
ہا‎ gg 0۳ 

| إحدى الخواص التالیة لا تنطيق على الالکترون سی ید کس ور وی ORA‏ ےش تج 
(1) له طبيعة موجية أثناء الخركة اطول الموجي المصاحیب له بزداد بزيادة سر عته ۱ 


e‏ ۱ مية © طول لموجی المصاحب له يق بزية سرع 








۷ ۳۳۹ كل البياني المقابل يمثل TG o‏ راخ يوا O‏ 
([) طاقة الفوتون © شف طق و ۱ 4 
2 2) كمية تحيك الفوتون 9 ١ا‏ خی گی ارگ للفوتون_ | ۲۲۵1۵ 












۸ 











ور TTT SEPE‏ کے ہر (ن) فان القوة المؤثرة على السرم 


تساو ي 77 O OR e‏ یا جا 6 2h‏ 
hC‏ ظ 202 ۱ ی سم و 
سج EES‏ 9 ,0 یی ہوممسسؤسنفگ اھت 





"۰ © ئدسد _ © نه إلى 4 نت _ وود یرهاظ ےت 6ے 











8 کس تس علمابان #9 ۱ 2 ا ؛ 0 = 


5×01 0۳ 5×09 0 0۳0 


ت _ سس .مه 2 ست 





عند تعجيل كل من الکترون ور الكترون وبروتون ونیترون بحيث يكون الطول الموجي المصاحب لكل منها متساوي » تکون 
العلاقة بين كمية تحرك كل منها ,7 ۰ م۳ ۰ م7 كنسبة ........ علماً بان (006 < مھ = م23 ) 
GS ۲۳>۳,>۴,)6۵ P.=P,=P O ۳۳۰۶۶۵ 0(‏ ,۳ >,۳ 






الأسئلة (13 - 17) أي العبارات التالية صحيحة وأیها خاطتة 


کا يجب أن تکون النسبة بين أبعاد الفیروسات المراد تکبیرها بلمیکروسکوب الإلكتروني إلى طول الموجة المصاحبة 
۱ لحزمة الإلكترونات المستخدمة أكبر من واحد صحيح. 





1 ل العبارة - صحبحة ۱ ن العبارة خطا 
0 سناع القلة وري من توت ما این لی روت 







ل) رو 0 العبارة خطأ 


ال قل میحر افوون شتت في تابر کومتون عن کیة تخرك افون سا 
() العبارة صحيخة 0 دیا 












کے -- ۷ ول 

3 ۳۳۳۹ 8 
۴ ات 1 

8 5 0 4 ۷ 8 2 28 r. 
4 يله 1" ها‎ 00 
لت‎ 6۰3 ۲ 








الل نزم ۱ 0 ۱ ۱ 








الاستلة (1 - 22) اختر الإجابة الصحیدع . 











ل طاقة فوتون أشعة گهر و مغناطيسية ترددها رہ وطولها الموجی ,۸ يتغين من العلاقة و ۱۳۲۰ 
چم 2۸ سر Cf f Hh‏ عر تا 
نے 0 ۳ 2 2 3 (ه) > 
۱ رک ۳ ۱ 1۴ ۱ قر 
' الشکل البیانی المقابا : يمثل العلاقة بین طاقة الحركة العظمی للالکترونات الكهروضونية کے 
المنبعثة من سطح معدنین × ء و ء وئردد الضو ء الساقط ا : من الشکل تكون دالة الشغل ۱ کر 7 1 
للمعدن 7 بد لاله کا فساو قي یں 9 ظ 
۱ ل AF‏ ۱ ظ 
3E 0‏ 6 8 2 © 28 9 تا - ه) 8 ۱ 





5 عند سقوط فوتون تردده رہ على سطح معدنی كانت طاقة حركة الالکترون المنبعث هي 1 » وعند اسقاط فوتون تردده 
لل على نفس السطح تكون طاقة حركة الإلكترون المنبعث 517 » فإذا سقط فوتون تردده 30 تكون طاقة حركة 
الالکترون المنبعث هي ..... 

LE 6E 















9E (ي‎ ٩۳ © 





الأشعة تحت الحمراء الضوء المرئي 
(ح) الأشعة فوق البنفسجية الموجات الميكرومترية 











فقا 





. يحدث تاثیر كومتون نتيجة اصطدام فوتونات الاشعة السينية عالية الطاقة باحد الالكترونات الحرة لذرة الکریون » و 


(1) يزداد الطول الموجي للفوتون المشت” (2) يقل تردد الفوتون المشتت 
(3) تظل كمية تحرك الفوتون المشتت ثابتة (4) تقل سرعه الفوتون مت 


أي العبارات السابقة يكون صحیحاً 

(1) فقط (2) ١‏ (4) 
0 إذا علمت أن فرق الجهد بين الكاثود والأنود في أنبوبة أشعة الکاٹود 2016۷ ؛ تكون سرعة الالکترونات المنبعثة ..... 
8.38x10"m/s ©  5.93x<10" m/s O‏ وبرت 10 »7 75*10 





| 3(2 )1( 





(3) فقط (2(۰)1) 














کے 


۱ 
سے 




















۱ م م٢‏ هن 
۱ ا ي العلاة ۲ .. طاقة البرك العظمی . للالکترونات 
بو ضح الشكل الى قه بين 7 یی 07 


۱ زی ور الفوتون 7 الكترون 
[1020 20 تساوي ............ گجم.م ات 
(1) 65×1027.] © ۱.3291027 سا 
2 © 3×04 3 ی تافص 
۱ تهج سس مس سی ا ھک اج کین 3 


: التیا ر الذي يمر فى خلية كهروضوئية بسقوط ضوء يجب 


۸۹ لز يادة القيمة الل ۳۹ 
(2) ز يادة تر ذد الضو ء الساقظ , )3 زيادة شذة الضوء الساقط 


(1) تعلیل تقلیل المساقه بين المصعد و المهیط , 
اي من العیار ات الب انقه صحیخ4, 


(1) (1) فقط (2) فقط ۵ رمق ۲۲۵ ® (3(۰)2(۰۲۱) 














ا كات اقل مسافة یمکن رصدها : TTF‏ 0 فان جلا A‏ جا خرن 
۳ ۱۹۷ © ۷ 2) 150۷ (كا 1500 








الجدوال المقايل. بح ألم ل ا الشغل لكل منها ٠‏ فإذا علمت الطو ل 
الموجی للضوء المرئي يتراوح بين صد ۰400 ص 700 ۰ فعند سقوط ضوء أبيض 
. على أسطح المعادن فكم عدد المعادن التي ينبعث منها الكترونات كهروضوئية. ..... 


5 (ه)‎ ٠ 45 3 9 ۱ 0( 















الظو اشر از تیه تفسر عملیا | بالنمه زع ج الميكروسكوبي عدا as‏ 
([) ظاهرة التأثير الکھروضوئی دید کومتون (2) اتکساز الضوء 


حيود الشعاع الإلكتروني © الاجابتين © :9(۰ 


سر الشكل المقابل: يوضح العلاقة بين الطول الموجي للاشعة الساقطة على سطحي معدنین بر » بو » 

وطاقة الحركة للإلكترونات المنبعثة من كل منهما ؛ عندما یسقط شعاع على كل منهما له نفس 
الطول الموجي تكون النسبة بين طاقة حركة الالكثرون المنبعث من السطح × إلى طاقة حركة 
الالكترون | لمنبعث من السطح بر أي ج كنسبة ..... 


3 15 م 15 8 7 
0 ۱ 9 - يي ہے 0 0 
























۲ إذا کان أقل جهد يلزم لإيقاف الالکترونات المنبعثة 
بوحدة الالكترون فولت تساوي 0ھ“ 


5 © 40 200 









12 8 


















ا لكا جك در سے سس توف ون سور شندب ری 








7 * من سطح معدني يجب , 1 
10 ۱ (ل) زیاد: : مساحة السطع 2 ۱ ۱ 
7 ۱ 007 ۱ كك استخدام معدن له داله شفل اگبر. 
* زيادة شدة الاشعة الساقطه کا ۱ 
| ۱ الم ری مب ۰ : 0 شض ن الطو ل الى و ي لا بعك الساقطةه 
۱ ۱ تسقط أشعة فوق سرت بطو [ چم کی دی 0007 پر ہے yete 4 BCR‏ 


العا بت 1 آآ ظا ٠‏ طاقة کر حر گا 
دجي “20008 على سطح | دالة الشغل 3 تگون 
الالكترونات المنبعثة اظ RT‏ له 41 


5.1210” ۵ 1.9210” © 


,88710 © a مت‎ 





TEES 1‏ می ہے سس 
۱ ۱ ۳۱ عند سقو شعاع ضوني: على سطع سی وفعر وت مه ات رات فلا ۱ ۱ 


ادت سدة | 
(1۱1 ادت لضو ء الساقط ۵ نز داد طاقه خر که الالکتر و نات المنبعٹة من السطلۃ ۱ 
: : 7 1 ڪا ۳ 





(2) زاد ترند الضوء الساقط » یزداد عدد الالکترونات المتحررة 


(3) استبدل المعدن باخر دلة الشغل له اکبر ء تقل الطاقة الحركية للالکثر ونات المنبعثة 
١ .‏ ۲ ۱ 
(4) زاد الطول الموجي للضوء المستخدم ؛ تزداد شدة التيار الكهروضوني ۱ 
اي العبارات السابقة صحیحة 


)4( )©( )3( © (2 (1) 












ام ریت .چیک 0000101010 
۱ | ) نو ع لاہ ٤‏ المهبيط [ 2 ) تردد الضبوع الساقط 25-0 ۰ شدة الضوء الساقط ۱ 


(1) فقط م) (2) فقط 





(3) فقط (ك) (1) ۰ (2) (ه) (1) ۰ (2) : (3) 
۸ في انبوبة أشعة الکانود تتغیر شدة تيار الالکترونات المنبعثة من المهبط والمتجه إلى الشاشة بسیب ... 

5 التغير فى جيد نے © الاشارة المرسلة إلى الشبكة ۱ 
الالواح الحارفة التغير في جهد الفتيلة ۱ 




















۱ ...... مرجات دی برولى المصاحبة لحركة الالکترونات المعجلة تعتبر موجاك‎ ٩ 
ميكانيكية طولية ميكانيكية مستعرضة‎ )1( 
. کهرومغنا لس (5) يمكن أن تکون جمیم ما سبق‎ )2( 
















من د تطییقات المو چات المد لميكر ومترية (المیکروویف) بقل ا 
ہہ تحدید آماکن الثروات الطبيعية في الارض 


. © كاميرات الرؤية اللیلیه 














Open Book نظام حديت‎ 










من عو شف نس ا 
, ۷ 7 كل منها نها على حدة على مهبط خلية که 
ی لب هر وضو جد الم 





عند سقو ط تات ۵ هزم من الاشعة 1 
ونم رسم الیااقه الببانية بين سذ8 التبار المار 


7 س ا - عنم NN.‏ ...> ی فق شَدة عل م 
لكل حزمة من الاشعة تكون العلافه بين در وشدة حر 


الا بت یه 















0 ے0" (ح) (] 


n وه‎ 








الاستلة (23 - 30) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطتة: 


۳ 

تشاد شعه ۷ خلال رع 
و _) اللعبار 7 صحیحه ۱ _ © العبارة خطأ 
۱ بكلا 0 ۳۳ تنعاتت الفوتونات من جسم ساخن عند الترددات العالية جدا 
2 9 العبارة صحیحة ) العبارة خطأ 

۲۲ N 591 

رة حيود الإلكترونات خلا ل شق مزدوج یعتبر تطبيقاً للنموذج الميكروسكوبي ۱ 
رد صحیحة 0 العبارة جلا 
























9 نردد ۴۳۵۷ المقابل افصي شدة ضوئية والصادر aE‏ ` للقة لجسم 


_ © العپارة خطا 


بار تفا ger yore EL‏ ش ہے الأبيض 
0 لارا سی 1 1 0 العبارة خطا 









gr — 


ٰ ۱ سے تس 
عند تقرط دای ۳ ارو نیت و تو ای + و هده فظامرۃ تخت رک 
۳ ۱ 

© العبارة صحيحة © العبارة خطا_ E‏ ۱ 


0 حم اح ار سوب االكروني في یروت لان طول سا ا من طول رهي ر 
0 العبارة صحيحة 0 الع بارةخطا_ Ci‏ 


۱ فی فى ال‎ 1 : ٠ 
۲ 











| 1 3 - 20) اختر الاجابة الصحیحع : 
بر الطيف المتيعت م ۳ سو مت ۱ ہک 
© امتصاص خطي 9 ااي (ق) جمیع ما سبق 








1 ۳ 
1 ]بت یت وف لی معا مر عد ور وين کی سیر الطاقة .. ہر یں ہر ا 
۱ .(1) الأول 0 الثاني 2) الثالث () الراابع 
7 مس سس سس 
۱ - هس .+ :© لیف مستمر 












3 یقع طيف مجموعة باشن في منطقة . مد کا ۱ ٭- ۱ 





أ ([) الاشعة قوق البنفسجية ) الطيف المنظور, << 2) الأشعة تحت الحمراء 
۱ 0 [قطیف لذي یمکن رزیته یلمین المجردة کی طیف در در جين يتج عد وط الكترونت إلى ستوی اق 
۱ ....... من النواة. 


؟ 8 0 سی الثالث (ح) الرابع 19 الخامس ۱ 












٦‏ دصي ای نجنا تسم الأ مت في دران تركب اوري و + Et.‏ ع 








([) من 7 = و إلى 2 = 0 
© من 3 ۵ اس 


۱ ری دک کے هچب تن لوق رجا ماج ليق ب 11 
© یزداد (ے) يقل ak‏ 9 سم 





e 6 
۷ اق‎ ٣ 


۱ 
Open Book نظام خديث‎ , 4 1 








. پالمر - باش نبت براق 
۱ ظ (5) جميع ما سبق 
م) الطاقة 42 الطوك ا 0 = 


18 ۲ wna. 








اه سهد سه لبه 


دم الد 
عد امال هدف التنجستین ن زه لارو 7) بآخر من الموايديوم (عد 
ن الهم 8 





لذري 42) فان النسبه بين تردد ۱ 







0 اکبر من الواحد اقل من الو احد (ح) تساوي الواحدل] 


بس س کے 
سس 





۳ 














] الشكل التالي: يمثل موجة موقوفة مصاحبة لحركة لکترون في آحد مدارات ذرة الهيدروجين 
















نصف قطر و ۲ فيكون الطو ل | الموچي آلمصاخب لحر که الالکتر ون مساو پا ا 44 ٠.‏ 
حس E‏ ۱ مر 21۲۳ 
> (ك) 17۳ (ه) 67۳ ریا ہے 
الشكل يمثل عدة انتقالات لإلكترون ذرة الهيدروجين بين مستويات الطاقة ®( 
۱ 4= کہہے 
ای من هده الاتتقالات 
ي من هذه ال تفا يعطي خط طیفیا يقع في متسلسلة بالمر. .. وٹ ۲ ۰ 





8 © 8, 0 54 
® © ۱ B, E ($) B,D & 
۲ ۱ ۱ 









'] يوضح الشکل المقابل: الأطوال الموجية لفوتونات و ۲ ۶ 

معين عند انتقال الکترون بها من مستویات طاقة علیا إلى المستوی الأول. 

فان طاقة لفوتونات المنبعته عند انتقال الإلكترون من المسئوی الرابع إلى المستوی الٹائی, 
x 10-201 ©‏ 677 © 797۷10710 
2 10 “ا 8.9 9 ا × 9,65 





0 نصف قطر تلف الطافة الثاني لإلكترون ذرة الهبدروجين (علقا بان الطول الموجي رح 3 
سرب بت سے 

6,3 x 10-1001 © 3.15 x 10*۳ Û 

9 م" 96×10 اه © 129*1070 ۱ 


اهو ,, 


5 
0 










7 





© 











ادرة من أنبوبة کر و 
| يتغير بتغير فرق ا ند مر ہیں 


0 دا‎ ۸ CD 
4,2 ا‎ ۱ ۱ 
Aa ,۸ ) تا یت‎ 


عند زيادة فرق الج الجهد 11> ears? Fe O E‏ 
ل ی رک في أنبوبة كولذج فان الطول" الموجي للاشعة المميزة للأشعة 







لدج أي الاطوال الموجية 7 














amma 


| تحليل الضو ء. 
9 تجميع الطيف الناتج في بؤرة. 


(س) تجمیم الضوء واسقاطه عل المنشور 
(5) تجمیع آشعة کل لون في بؤرة محدده. 
عد کر رت مرت سم مت تا عم 0 





محر 
سی 2ت 20نا او (5) يختفى 
9 تسل اس اش کوب مرش بی کے د سمش 






© طیف انبعاث خطی (3) جمیع ماسبق.. 


الأسئلة (21 - 25) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة : 
۱ يعتمد الطول الموجي المميز للاشعة السينية على سس الهدف وليس على فرق الجهد بين المصعد والمهبط. 








0 10 / | ا 
€ قب البزة 


ل) HC‏ س ۱ 
رل ۱ 5 / 2 1 : 4 مقلوب الطاقة التي 


كان أقصر طول موجي في إحدى منسلسلات طیف ذرة الهیدروجین هو ۸ 8217 فما هي المتسلسلة 














0 ل د @ باشن (و) براکت 
من الببانات ال ضحة عل اه TOE‏ تھا 
لدرة الهيدر و جين؛ فان | النسیة پین اقصر طول مو جي في مجمو عه ۷ 51 1 = E;‏ کی 
بالمر إلی اقصر طول سرجی الى عویر ۳ رک 
۱ ۷ 3.4 ۔ے E;‏ - 
0 035 اسنا 7 0 








فرق الجيد الذي : تعمل به و ۱ 
.ل107 × 6625 بط - سرعة الضوء: ولس 104 × 3=€) ٠‏ ۱ ۱ 







س 
7 ہے۔ 


|دایت بار نك 


41406.25 V 3156.25 ۷ 





68406,2 V 61806. 5 V 2 


.نا خلت 06 ` سل ٠‏ 


الطول الموچي بالناقومتر 





سے 


سے :سس ص ا 


gg ede 7 
۲ 


۵ ف السو ال السایق: ۳ وف لانبعاث الاشعاع المميز (هو فرق الجهد 7۳۳ لاتبعاث رن عن عند طاقة وتان 


۱9760۷ ۱۲ © mY 9 ۱7750۷ © 


O‏ ينظ ر و دم یی ھا زا من وا بت 
([) تزداد طاقة المستوي ونتفارب مسئویات الطافه. ۵ وت 0 


تفل طاقة المستوي ونتباعد مستویات الطاقة 


















تقل طاقة المستوي وتتقارب مستویات الطاقة . 


تس 
























































مز لس لھیدروجین ایی هله اند ۳ سے 1 ۱ ۱ 
الانتقال | و زر 0۳9 ۱ 
الانتقال © الانتقال 2 
۳ ڈو ہج یر كك الل 4 
0 اد إا كان عدد مستويات الطاقة ال بر ركة جج 
أن ينتقل بين أي مستويين من تلك العستويات رون ر في ذرة 5 ےڈ مسئویات گم تر ی ی بالشکل» ود ويمكن للإلكترون | 

30 © 6 أن عند خطوط الطيف التي يمكن أن تلبعث هو ... .. خطوط | 
سے ا , ۵0 8 9 0 ظ 
0 الشكل المقابل يبين ثلاثة سس میس ظ 
انتفالات | (ھ) ؛ قم , سهدت 

۱ ای سز هذ اتشالات ی یز )® (0) في مشاسلات ترا الهيدر وجين. == 3 سس ۱ 

في منطفة الأشعة ثحت الحمراء SS aT‏ 

SEE 8‏ 1 نچ ظ 

© جميع ما سبق 3ق - کگسشسس4سمًمیعسبشمسف‌فپ تا ۱ 

عات طیف در ١ا‏ ۰ ۱ : 1 را 

ذلا مجمو 3 #يدروجين (لیمان - بالمر - باشن - براکت - فوند) مرتبة ترتیباً تنازليا حسب ۱ 
الطاقة ۱ 

ظ جمیع ما سبق ۱ 

ل في طيف زین مجمو عة فوند تنتج عندما بنتقل الالکترون من مستوی ی إلى العستوی ایوس يب 

۱ (وعم0.‎ 9 N (n - 4( Û 

۱ - رگا (! اماع‎ ۱, )۸<2( © ٠ 





۲ الشكل التالي: يوضح أربعة احتمالات لانتقالات إلكترون ذرة الهيدروجين بين 














۱ مستویات الطاقة : آقصر طول موجي لفوتونات الضوء المنظور الذي ینبعث ۱ ےہ ۱ 
من الذرة یمثله الانتقال...... وو کے 
یا @ B‏ )62 (ی) 0 تسه ۱ 

iF‏ ۱ نستتتج ج من تفسير بول لطيف ذرة الهيدروجين ا ا یر را 


) العناصر الغازية متماثلة في أطيافها الذرية. کر 
© العناصر الصلبة المتوهجة متمائلة في أطيافها الذرية, ظ 
(© العناصر السائلة المتوهجة متماثلة في أطيافها الذرية. 








نظام حدید لیا ۳۳-۷۲ - 









رادة | ۲۳۲۳۳۵ 
بو رصح الشكل ذرة في مادة الیدف في انیو به كولدج 
2 السينية یحرر الکترون من 


بد الأشعة | 
ا ا الإلكترونات الکتروناً من الغلاف >1 للدرة 
سے 


الإلكترون آلمشتت (ك) الکترون الغلاف را 


الإلكترون المتحرر 70 10 لإلكترون ذو مستوى الطاقة 6 ۱ 











سس ھت مت سور کت ۱ 


۵ طاقة المستوی فى ذرة الهیدروجین SORE‏ 
۱ 


(7) طردیا مع رتبة المستوی عكسيا مع رتبة المستوی (ح) عکسیا مع مربع رتبة المستوی 


۲ إذا كان ند مسر رات الطاقة الممكنة لحركة الإلكترون في درة ما خمسه مستويات ويمكن لارلکتر ون أن ينتقل بين اي 
مستويين من تلك المستويات فان عدد خطوط الطيف التي يمكن أن تنبعث هو . 6 ه4927 ال رب | 
۱ 


1 








© 3 6 )8 )5 10 
۷ الكترون مثار في ذرة الهيدزوجين إلى مسثر ۶ 9 ۱7 ويمكن لهذا الالكترون الانتقال إلى أي مستوي طاقة 


عدد الاطوال الموجية في منطقة الطيف المرئي المحتمل الحصول عليها هي............ ظ 
۹ 


(ح) ثلاثة ثة اطو ال مو جبة (5) ست اطو ال موجیه ۱ ۱ 








۳۱۸7 انبعث طیف خط ي من ذرة الهیدروجین طوله المرجی 80 121,5 ات أ سرد ہی 


من ( 001ا 700 : 400) فان هذا الطيف الخطي يقع ضمن متسلسلة 006 1+ 
© ليمان ٠‏ © بلمر (2) باشن ظ 


۱۹ طافة التایه ن لذرة الهیدروچین پالالکلرون قرات تبباري (6.۷ تر 


3,4 © 0.85 0.09 





















؛ تعدب إزاحة للطول الموجي رز تجاه النقطة 0 إذا ر....... 
" لد 1 د ۹ 2 کا ۳ 
ر[) زاد العدد الذري لمادة الهدف (س) قل العدد الذري لمادة الهدف 
ا ز ان قر ے الحيد رى“ الك ١؟ة‏ ۱ با : 3 
(ح) زاد فرق الجهد بين الفتيلة و البدف () قل فزق الجهد بين الفتيلة والهدف 





سس 


الأسئلة 1۱ - 25) أي العبارات ٠‏ التالية صحيحة وأيها خا خاطتق: 










۷ تتميز الأشعة السينية بالقدرة على النفاذية. ام تع ۱ 
ل) العبارة صحيحة 0 € العبار خطا 
۷۷ تسمی عملية انبعاث الاشعة شعة السينية بالظاهرة الکهر و ضوئية العكسية. ۱ ۱ 
ل) العبارة صحيحة © العبارة خطأ ۱ ۱ 
۳٣‏ ير دا الطو [ الموجي المصاحب للرلکترون بزيادة سر عته ۱ 
ل العبارة صحيحة ) العبا 
2 کت 





ا ١‏ سس ب ب بح سحب سس سس ل ال ا تا 


۷۵۲ يزداد ١‏ اطول الموجی للاشعاع قاع رکرو TO‏ 





0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 





المصن اسيم سس 


نموذج (۱۲) 










هن اتان 1 أساسية فل جیار 0 ولاف وو 


(1) المادة الفعالة (م) الفجوات .۳9 الإلكترونات انام ..."۳۲ 











زی ا اي لك مر (م) التغير في الطور (5) جمیع ما سبق 


س سے ی ی سس ا سس 


٣‏ النقاء الطيفي پاش عة 2 الليزر يعني أن فوتوناته متر ابطه 0 00 20 ون 
دحي و وه ۱ ام ۱ کا سے ت اج و ۳ 
را ته اس از تجاہ 5 لها طول موجي واحد )مع مترابطة جع ها سبق 





- سس تست 


88 الهیلیوم 3 نيون بعر ف 


() غاي (ب) صلب (2) سائل (5) جميع ما سبق 











في هو تصوير للحصول على صورة لها... 
© سی 0 ثلاثة أبعاد 6 بعد واحد جمیم ما سبق 





6 لتساو شما فی شد مسئو پات الطاقة 
) لتفارب قيم مستويات الطاقة لمستویات الإثارة المستقرة في كل منهما ۱ 
تقارب قيم مستويات الطاقة لمستويات الاثارة شبه المستفرة فى كل منهما: : ۱ 


6: 


۴ 
رق ری صم | 


ھ7 


1 
ر 


پڪ لس ی س ت سے ے - سے 
۲ وجو در عاكية ولو کرک :8 عد میں ھا ۱ 


(1) إتمام عملية الانبعاث المستحث, 7 
تضخيم الضوء الناتج عن الانبعاث المستحت, 9 
(2) حتی تحدث عدة انعکاسات منتالية على امتداد محور الأنبوبة مما بزدي تضخيم الاشعة قبل خروجه 





(5) جمیع ما سبق 
























ا كان فرق TE‏ 7 وس يي : ۳ 





ہیں 
TERR EON FT NEE.‏ 
e "0‏ 17 اليزر ey A RE‏ امم 
لف الليز, 7 ۳71 911 8 متوازية 7 وس TS TTT‏ ااال 4 
فلز شماء ین 9 7 و 
.)0 ر يظل ٹاہتا أثناء الا سی نیبب شعة اللیزر . 
5 ترابط الفوتونات فتكون الاشعة 


۳ 
4 ۱ شعه أكثر شدة و وترکیز فتنتشر لمسافات بعيدة دون تشتت يذكر. 
(ح) مصادر اللیزر تنم ج خطا طیفیا واغذا له مدی ضئیل جدا من الاطوال الموجية 


(6) أشعة | 
9 ةزر تل م المصدر في نس للق كا ل اما یا رق شور تقد تش 
سس خا لبیل بز امو اسلا نے مق سی جات ےون 





7 





إذا زادت المسافة التي يقطعها شعاع ليزر إلى الضعف فان شدة الإشعاع . 
([) تقل إلى رع 


۲ 5 5 855 515558 5 8 8 


(2) تقل إلى النصف (ح) تظل ثابتة (5) تزداد للضعف 













سسا ا ا 
(1) الغازات 


۳ نی تک ين رونت عة زر روات اکآ عي r < RRR‏ تبس ظ 
©) مترابطة © أحادية الطول الموجي © لماش السرعة ری لها نمی 09+ 





الأسئلة (13 - 16) ي اعبات یه صحبحة واه 


ق (۱۳ من ممیزات الانبعاث المستحث 
ظ 2 9 العبارة صتيجة ر 0 البارة ا ۱ 













0 # بن تستخدم الألياف اس 
یو ہی EO‏ 











CKKXKXKXXXXXXXXK E 





الأسئلة (1 - <1) اختر قاجا الصحیحۃ 


۱ قدرة أشعة الليزر للو صول الى مسافات بعيدة تشير إلى كبر . +01,901 


(ل) شدته سل هب (خ) ترند (ى) تفر قه 





| من خصاتص أشمة انار 
© قنع قفون لتر نس ای یی کرد انو (3) جميع ما سبق 


في ليزر الياقوت تثار المادة الفعالة بو اسطة " : 
الطاقة رو ۱ له الس ئدة 1 
0 یائی 5 الس (2) الطاقة الضؤنية (5) الترددات الراديوية 








اختلاف الطور لأشعة RET‏ ی 
FE‏ نے = نا 21 ۱ ظ 
٠‏ © فرق 7 م 2۴ الا ی با ان 
اکا کت ہج تكسم ۰ و سر 
از > کف سب الع رو صحخخخبللبلللللللللللبل عگیس 


................. سرعة الضوء العادي 














3 و ٩‏ هرعن 0 (ح) أصغر من 
لا أول من قام بصنع الليزر هو العالم . سم تة# ع ج7791 e‏ 





E 
الإثارة بزمن قدر ه‎ TT العمر‎ ٤ ال فترة العمر ی جو من فترة‎ 


10s 9 1035 0‏ © 1058 104 
۱ سس لفقا ااا 0000000 "۱۳ 
سن الطاقة المستخدم في ليزر الصيفات الس اڈ 6م ٤٦‏ چسچت-- 


) التفريغ الكهربي شعاع الليزر الطاقة الحرارية 





0 المصابيح الوهاجة 


۹ سی اوھ ران ار لابه ایو من لزان و 
(1) الهیلیوم © النیون الهیلیوم واللیون معا (5) لا توجد |جابة صحيحة 














۷ ه ٩‏ ۰ ۱ نے وی ی 
لاق “تار ار لهيليو م لاس منطو 
. 1 | سنیه 
س 5 ك ات 


0 اشفا ت ۵ | ۳ 
7 ۱ لكمر اع 5 الضوء العرنی (ح) الفوق بنفسجية 


لے اعت ا 
١‏ حلا شير 
د 


الشدةٌ ال نید نا + اه . 

الهنكة ڪڪ للك لا سرهف التي ندر ای الس ا ۲ 

| !لب : قفا 1 نت ی | ۳ دع ١ J‏ 

۴ اطا تلا طط 

ات 1" اس ۳ 3 : 
نر لل ے ا الال E‏ ۱ 7 | نا تالا 


(ل اسمد ٠‏ ن “ریخ السغة ي المٹر از 


أل ۴ 5 ۱ ۱ | ۱ ۱ 8 ۱ 2 | . : ۷ عن 
ں كنات نه ب لو حر 1 كو آے السو ی ےا لا لا تھا مہم 


۱ 1 بط تقو 1 ا ۳۹9 ١ 8 ۲ 0 i‏ 
۱ تو جا عاد قة تین هها 


أكبر اہ . 22 الل سن لا سرں 0 


الأسئلة 13 - 16 أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة. 
في ليزر الهليوم نيون تكون طاقة الفوتون المنبعث من ذرة النيون أقل من الطاقة المنتقلة إلى ذرة الثیون عند اصطدامها 










ان Ea‏ موا 
بذر ت شلیوم ناز 5 





الصورة التي تراها عند إضاءة الهولوجرام بشعاع لیزر عبارة عن صورة تفديرية ثلائية الابعاد 
0 العبار ة تس خن اه 0 العبارة خطأ 

من التطبيقات على أشعة الليزر العروض المسرحية ولحام الشبكية في العين. 

٣‏ العبارة خطأ 

















ل) العبارة صحبحة 
ل مصدر الطاقة المستخدمة في إثارة ذرات الوسط الفعال في ليزر الصلب هي الطاقة الكهربية. 
ل العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 








OPEN BOOK 


الاستلة (1 - 12) اختر الإجابة الصحيخة 
عند رفع درجة حرارة الجرمانیوم فان التوصيلية الكهربية له 


0× © تزداد EES‏ را 


رو ھ رو عو پور اع رو و تو 5ه عه 5 5 









0 








ا عند توصيل الدايود آمامی ہج ا ۱ 
e asm 0‏ مغلق مقاومة عالية مكثف 





وس - ۳ 5 ل ب یھ ںاہ 
ج نفع باه الموصلات في الجدول الدوري في المجموعة ..., 


١ 1‏ الأولى الثانية © سن الرابعة 


















5 ساج؛ 
ماج الکترون حر في فجوة بلورة سیلیکون يؤدي إلى . عدوي ک5 
([) تكوين ن رابطة أيونية ۵ إطلاق مرر: ۱ ۱ 9 ليتسا حرارة أو ضوء 






















سس 





سا ٩‏ : اج e‏ یچ م >> نوم ی اس 7 ۱ ۱ 

ف 2 5 1 1 سول ت سی سے ل تیر 5 ۰ 

0 الشكل المقابل: و صلة ننائیه متصله 0 التوالي بمفاو مة أومية مقدار ها 00 6 کے 7 20 ۱ 7 ۱ 
ما حر بار او 


6Û 


ومصدر نيار مستمر فان شدة التيار المار في المقاومة الكهربية يساوي رك 
A 9 ۱ ۸ )(‏ 0.5 0.25 (ق) zero‏ ظ 









08 سی ب ۱ سس 
۷ في بللو بللورة السيليكون لقي تر رکیز کا كان تركيز الفجوات الموجبة مرن ۶ ما تركيز ذرات الفوسفور لکل رون في 
البلورة الامزعم م اضافتها لیصبح تركيز الفجوات بها "em?‏ 10 یا 0 ٦‏ 

۱ 1010 em 2 om @ 10 cm 1014 “مون‎ 


ہر 
A‏ لمقاومة الکهربیة کت دس ری ہک 








ری له ی اد | 
نزرة الكهر ببة 







1 1 ۹ 1 1 5 ۳ ۳ ع‎ î 
۱ شع و صب‌له نفائية گسا لاسر مهم 11 الخيار ات‎ 


۳ لتقف 8ر و ار تیار گهز بي نی الصو اه 2 


سبه المو صيلة ناتخ عن خر کہ 

م۴ 1 سح 3 ا سے Ei‏ 1 
(عم) لکتر و نات و الفكو ات فى اتا هن ' قشف أ گس ۱ 
۱ 5 سے ۶ اس 3 ۱ 
اس نات ۲ الفجر اٹ فی نفس الا گام ۱ 


i‏ : الذي 7 7 ہد 
سدق ۱ 5 
تحضر لمي 7 ۓ ق 


۳03 





لات 4 0 





يوضح التمثٹیل ليياني ۔ 


منحنى خواص ( 0 !)ید 


۱:2۰ & 


سس 


١‏ - عند اي نقطة من ال 


مقاو مه الدايو د د اعلی ما یمکن " 


0= هع .نوم 3 FERE‏ 
ب - عند أى ي نقطة من النقاط الموضحة على التمثيل البياني تكون E‏ ۱ 
مقاومه الدايود أقل ما يمكن .. ظ 


0 هم 


سمت 16) أي العبارات التلية صحيحة وأيها خاطلة . 
عند الحراري لا تحدث زيادة في عدد الالکترونات المحررة أو و الفجوات الثاتجة مکان الالکترو نات - 


آلا (۱1 













TT 9 








نز از" 
سےا 


ل) العبارة صحیحة 


0 العبارة خطأ 


لہ یو ۸۷0 | 



































۲..- لو صلة الثن لثنانية يشيه مل مناج ا یں ۱ ۱ 
3 نة 0 العبارة خطا ۱ 






بفضل تسخین المادة شیه لمادة شبه المو ملة النفیة لزيادة 10 للتیار 7 
0 العبارة خطا 


0 ) العبار 5 صحيحة 


تستخدم الوصلة الثنانية فى تقوب اد ارد ماس 
0 العبارة خطا 5 


0 العبارة صحيحة 








الأسئلة ۱۱ 


0 





2) اختر الاجابة الصحیحه: 


يقابل العدد الٹنائی :(1010) هو 


۳۹ ۷ © 40 


2 
۳ 5 


اپ ۳ 
۳ قت ۳ ۱ ۳۳| 2 الذ کے 


لدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تکافیٰ عمل مجموعة من البوابات السنطفیه 


۲ ہج 5 خ‎ KF 
یا ۷ 1 | ۲ 8 2د‎ ۰ ۱ 
الاب زر لے لكر م سا ات لك‎ | 


م سس سے ےس سے 


ادا كان احد المدخلات 1[ع11] یکون المخرج :اع111 تکون بوابة . 00900 
OR AND NOT 0‏ جمیع ما 


سس س سس ویس وس 


ن رمز الترانزستور من النوع 311( فی |[ |[ | بهذا شک .ر...... 





م ایب 










1 






































١ ۱‏ في دائرة کے ان ی 1 اد لكيربية اليطازية ف ده ا ویپ د ۱0۷ Tr‏ 
المجمع )1٤0(‏ = 9862 وفرق الجهد بين 










المجمع والباعث 0.2۷ احسب شده تيار المجم 
كه 02۸9 2) ۸ 03 © ۸ 04 ظ 
0 ره تیه من ری في رقاب کي می ار ی ظ 















۸ في الشكل الذي ممه 





۱ ۱ (A, عیرس‎ 









٠ 0‏ احتمالات الخر 1 جب لدائر ةه لها طرفان للدخل متصل آحدهما بخر ج دائرة N01‏ ... 


15 تدم اترازمتور ... 
کمفتاح 





. © جميع ماسبق 





2 رن السا ۸ 




















۸ ۴ ) نظام حديث 860۷ 0586 ا ر 
من 


0 المنطقة مسر هو ان بی سو شاف 





(1) الكترونات حرة ك) فجوات 










ایونات موجبة اپردات ۳ 8 ہتسب 
الاستلة (13 - 16) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة: .ےک تسس 
۳ وفضل استخدام الالكتر و نیات الرقميه عن الالكترونيات التناظرية في الأجهزة الالكترونية 
1 9 _) العبارة صحيكة 9 العبارة خطا 























nm 
اث نعو المجمع بینما نيار القاعدة يكوق سخیر جدا,‎ ١ قي دائرة التر انز ستور بتجه معظم تیار‎ ٤ 
ل العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ‎ 1 
TEKE PEN ٠ 
لا تؤثر الضوضاء الكهربية على تقل المعلومات الالکتر ونیات الرقمية‎ 
ز) العبارة صحيحة نل العبار خا‎ 





REIN =‏ ہو وش سو و 1 TOYA‏ 
ل بوابه النفي )N01(‏ یکون الخ رج 0۷] إذا كان الدخل ع[۲۲ 
ل العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 














فان فرق الجهد بين النقطتین و 
00 م۷ 
0 










فی ادا 
0 
0.07۸ 





۳ لكي يضئ المصباح يجب أن 
زيادة الفيض 
@ الاجابتین (1) + 





مر 


: 3 9 سس سس سس 


.- 
(1) الالكترونات الحرة, 
الالکترونات الحرة والفجوات, 


۳ | ٦ 
بش دا سا ليم اسلا‎ 


في الدائرة الكهر بية المقابلة . اذا گان 


a mm # 


الأسئلة (1 - 20) اختر الإجابة الصحیحع. 


الدایود مٹالی 


۷8 

و ا 
چم ولا 
o‏ 


e‏ ا _ ڪڪ ل کے نے 
سے ۳۳ 
دج هه 


(ك) 0.03۸ 


(ب) انقاص الفیض 
الاجابتین ©) : 


الفجوات. 
الأيونات السالبة 


اثرۃ الكهربية المقابلة : إذا كان الدايود مثالي فان شدة التیار المار خلاله يساوي .. 


























ب 











۱ الشكل المقابل يمثل العلاقة بين شنا لتپار 33 )مار تی تر 






کے نس ا شیاه الغو ضلانت. 
أي من الخصائص لثالية لا تعتبر من خصائص أشبا لمو 
(7) تتغير مقاومتها بتغير درجة الحرارة. 
5 قدرتها على التوصيل تتغير بتغير درجة الحرارة. 


© تعمل عملية التطعیم على زيادة الالکٹرونات الحرة فيها. و يل یج ےج 
تست E‏ ۶ ما تركيز در ات الفوسفور لكل 000 في البلور: 





































فى بللورة السيليكون النقي ترکیز كان ترکیز الفجواث الموجبة 6107 
اللازم اضافتها لیسبح تركيز الفجوات بها ا"'10 ۱ 
ظ cm?‏ :سور © تون ۱02 © تون 1015 تون 1015 


۸ يعتمد الجهد الحاجز في الوصلة الثنائية على 
([) نوع مادة شبه الموصل. نسبة الشوائب. 
درجة الحرارة. 






عند غلق المفتاح فان کتافه الفيض عند محور الملف یوار پک 


00 تزددد . .۰ 6 تقل ع تدم 





الشكل المقابل: وصلة ثنائية موصلة عل التوالي مع مقاومة أومية 62 0 2 وم صدر 
فان قيمة جهد الوصلة الثنائیة .............. A‏ 
1 


4 4 ۱٩۰... 6 ۷ © 2 ۷ ب)‎ ve 0.4 V ۷9 


سس - 


ما الدائرة التي يمكن ان بط وس 7۳ 1 9 








تسین 
٠ے[‏ 


۱ بان جدول التحقق ۳7 -/ > , ضس 
ا البوابة 26 والبوابة ۷ مان قيم الدخل والخرج ج لدائرة 








۱ ۷ سز و‎ 41 put 






1 8 
Û‏ الدوائر الكهر بيه أدناه تو 
ا المصباح شي .. 








ناش اميل الباة المنطقة رکون نة ال أن يكن الخرج ‏ يساوي REN‏ 
O ۰-۰‏ 25% © 15% ) 9۵ 100 





7 في الشكل الذي ماك دئرة هر لب مق لا منظین مر ۳۳ (A,‏ 
ومخرج واحد فقط (0)) . 1 





تو سك 
شع و a REA e‏ 


ة البوابات الموضحة بالشكل ٠‏ تعرفت على دوم کا 

















02 د نظام حدیڈ 80۵ قلقم 


عرفت ی در من الیو أيه »× ۳11 N‏ 


ار ال سار و 
الام Out‏ 


Out put 


Out put 


۲۳5 ۲ 271155127 o 
....... فیکون نوعه وبلوراته هي‎ 





¬ Out انام‎ = | 











سس 
۳ 


۹ ام کل البيا , المقارا 
۳ الشکل ني بل بوضح الیردع. سسیر از 
۱ تر انز ستور 7 ون ريو وی LETE ES TT‏ سسوےےے 


۱ ٦ 


) 99م 
رو ۱00 


[ 1110 ) ما 


0.95 0( 
۱ © 





۱ ےج عد 
5 





اة 211 -. - 24) 2 آي العبارات التالیۃ و 

7 الات ان افونادیکی هو الحالة التی لني يكون ء سی 
طت 

وبيكون عند عدد الإلكترونات الخر ة مسا 


او یا ل 
© العبارة صحيحة 


* وأيها خاطئۃ 







الو ء سا 1١‏ : ۱ 5 
٤‏ بط المكسور ۽ ٩۱‏ في الثانية يساوي عدد الروابط المتكونة فی الكائَنة 


© العارة ما 


در جه خر زه معينة. 





42 يذ يادة فرق الجهد د نی حالة ۳ س سس بس اس 













۳ القاعدة عدة ((]) هي بللورة رقيقة جدا می فو سی TE‏ لباعت والمجمع تحتوي Ek‏ 


نسبه شوائب عالية. 


() العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 


۱ 


5 المواد العازلة هي مواد ليست جيدة التوصیل كما آنها ليست رديئة التوصیل في درجات الحرارة العادية (أي آنها مرحلة 
متوسطة) حيث تزداد التوصيلية الكهربية لها بارتفاع درجات الحرارة 
' 0 العارة صحيحة 0 العبارة خطا 











۳ 
۳ ۱ ہے ار 


الاسئلة (1 - 35) اختر الاجابة الصحيحة: 
نا لقتین معدشبی ؛ ا 5 ۱ زق اک ند 
او اه تص یقفا قصل شا Af‏ رق كم ۶ عه متمق ديا 


اس ها وا 13 مت 
لشكل المقابل ۰ نوه 
1 کی 4 گر کی ابر . 5 1 !ا اس 
؛ تكون النسية بين ےك 
اد تله 
Pa‏ 


1 .۷ ہے 1 ها 
نة فيضه 28 . 


E 1‏ نع أء 1 
ارہ چ ۱ ۳ ' 7 1 5 ۱ ا ۹ ۸و فد 19 ۳ 
3 لیے = 1 ت _۔ ا آاد. ۔ ات ۱۱ مسر د الام د ١‏ 
پت ۳ 1 4 
(جم) - لاہ 
ی و ا 


سی 7 ۰ ۰ 1 
الذي يمثل ااعاز قه بین قراعة ال شيد 





. ۱ ا 
با 
3 


من الدائرة الموضحة بالشکل المقابل٠‏ ای 
وقراءۃ الفولتمیتر ... 
تم 


0 9 
عند ختفاء بعض الأطو 2 المو چیه من الطیث اال عند مروره خلال غاز تکون ذرات الغاز فی حالة 
مت 7 





























- غير مقر( 92 


الشکل المقایل : ۰ یوضح العاد وف نا می مہہ تو ` 











1 
1 / 
١ ٢ 
ْ۔‎ a "a سك‎ 
© 








نشف ی سنج سطح المعٹں )1 پچ سار تر ع رھ و 
مر 2۳ سر BE‏ 
: ر3 ۳7 


8 © E سر‎ 


۱ ہے 
۱ 


2 في الشكل المقابل: بوصلة موضوعة عند أحد وجهي ملف لولبي » فعند مرور تيار 
الملف بالاتجاہ ° برا کٹ 2 















+ 815+ 





0 نعنصر الذي لا موصل من لنوع الموجب عندما تطعم به بللورة السيليكون هو 
5 ۸3 


03+ 0 














00 ] سس کے 2ه - 


۱ عند تو صیل ماه ١‏ الجلفان, ي ۱ 
مثر بمجزی تیار مقاومته اکير مره ل تست 
ع سی مهفاو مد العلف فان الجهاز في فده الحالة يمكنه قياس شذة 


تيار .. , سدع لتیار د التي يقيسيا الماف 
ای الى : ۱ ۱ 
0 ارب (2) تساوي 


0 (2) اقل من (5) لا توجد إجابة صحيحة 


۱ 1 


۸ في الدائرة الموضصحة. _- -. 
a‏ عفد علق بتک أغة الف لثمي وه وه 7-6 کی ہا 
عند قح 1 ۰ فان القوة الدافمة ؛ ا ار 3۷ بينما تكون قراءته 5۷ س - ۱ 
لکهر بية للعمود و المقاو فا " الداخلية 5 تسا ۱ 20 ۱ ۱ 
3 7 13 ا نے دو | المقار مه الداخلية | 4 ابر 3 ۱ 
0 ۱ 9 ۱ )8( ۱ عو 9 
¬ و | [) | ی ۴ 
۱9 002-7 اوق ز. ہیں ۱ 
7 0000 وی روب ہے 
ھشس ہہس سد 
3 تشترك فوتونات آشعة اللیزر مع فوتونات أشعة اک اکس 173 oa‏ 
9 سر 00 
لها تفس السرعة لات لها نفس الطاقة 






























7 ست. ج = 
> 


۳ 


00000 ی 
س یت 
سید ا سس مس | --مس ا 3 
سس 

املس - 
س سا 

















الشکل المقایل .٦‏ ل مھ رن میں ون لس ۱۳۳ شدته 1 
| والأخر 21 ء وضع في منتصف المسافة بينهما ملف دائري وقي نفس مستواهما » أثناء e‏ 
زيادة ,1 مع تبوت د[ فان التیار المستحث في الملف و ال پا 
([) صفر . (س) فی اتجاه عقارب الساعة . 
ری ار ام ری) لن يتأثر . 


f ج‎ 


0 77ء سی ھا سی زطه) ؛ ون ساس درد کر 
۱ ونصف قطر المقطع تاج يساوي ضعف نصف قطر بنا ؛ فإذا كان الشغل EF‏ ہت 

_ المبذول لنقل وحدة الشحنات من و إلى جا يساوي 21 ۰ فان الشغل المبذول ٦‏ 
ا لنقل وحدة الشحنات من ط ؛ إلى © يساوي .... 


81 )5( 5 4 © 20 





ہے a‏ ےدک 


فی ددر سب عد فح الفاح برد ف الملف کر دام كهربية مستحثة يتوقق ودس 


© الشكل الهندسي للملف (2) عدد لفات الملف 
بچ 
















0 1 : نظام حديث 8001 0080 mm‏ ×× 


لی 
غد الذي د : ای فی( ال ۶× 
الشکا لیب ای 


3 ےڈ‎ E U ۲ اماي‎ 





— 
ج ڪڪ 


ور 8 5 ۱2 ۱۲ ۵ 5 سه سانو 


ا٤١‏ بتقدم الثیار ا ا اد FT‏ 00000 : 
: يتقدم ال ہے 
X= 6 Û‏ | ۶ ۳۰۰ 


۱ مک تیر طول مرجی لليف یلاق تير 
(1) فرق الجهد بين الفتلة والهدف (2) فرق الجهد بين طرفي الفتيلة 


ore‏ کس 














مقاومته (+1) إلى 5 ملف فإذا كانت شدة :تیار عند المحطة (,1) ؛ 
. يكون كل من شدة التيار(:1) وفرق الجهد عند المصنع (۷2) ..... 
(Vı PR) - 1 ۷۱۰ 1‏ 
۳4 
B-1 ۱9‏ ۰1۱ دہ 










9۶ ا Ls‏ ٹ 7 7 1 1 
غلق المفتاح 16 ء فان السلك يتحرك ۷ CST‏ ا 1 0000 


ای © ال ظ 
8 > موصل نصف قطر الجزء لاہ ات رت رر 2396 بج سیر × 5 
" فیضه 1 7×10 بالاتجاه الموضح بالشکل ‏ فإذا كانت محصلة كثافة الفيض عند نقطة (ع) ا | 

| يساوي [ “0 في اتجاه عمودي على الصفحة للخارج فان مقدار واتجاه التيار في الجزء × کر 
. الدائري من الموصل . ( علما بان المجال المنتظم أقل من مجال الناشئ عن تيار الملف) 2 , | 






© جهة اليمين 2 © جهة السار 





([) 104 مع عقارب الساعة © 10 عكس عفارب الساعة 
2046 مع لزب اع (8) 20۸ عكس عقارب الساعة 


1 ۱ ۳ $ ` 
۱ لیے و لور پ ںی 
۵ 4 ۱ 7 0 ۱ 
۱ ۱ ی تالا 2 ۳1 
6 اق كف دی ۳۹ 20 شا _ ظ. تک 















۹ صفیحتان معدنیتان مربعة ع سس 
اروا ع اس مق رو وف 
۰ طول صلع (8) یساوی مر 


سس اس سے سے سے 


2 كل منها (×) 
و کت | ا ا 
8 ہے وق Ra‏ - خ (6) يساوي 7 
تكون النسبة بن ۵ . ظ 
انا 2 یش سس ۱ لاع , 


و اہ : عند التوصيل من الوجهين 
لا ۰ * عند التوصيل من 


N , 8/] الوجهين‎ 








وا ل جس سس مس وس سس للا 
۰ كه بروتون والكترون لما نف ,ل ا : ین و صب 

7 سیحبدت ۱ طول موجه د ؛ برولي فان طاقة حركة البروتون مس طاقة حركة الإلكثرو: » (علماآًا 
بان كتلة البروتون أكبر من كتلة الالکترون) ۱ 


([) اکبر من ©) اقل من, 2) تساوي (8) لا يمكن تحدیدها 





















ا كن 23 سس ل سا و 
ادا كان فرق المسار ہیں مه ہت ي ال ظ 
د ہیں هوجدين من موجات الليزر المنعكسة ے٠‏ ا اي لاي 
وہ یں 9 مود | ق = ۲ 1 
r‏ سطح چسم ره - يكون فرق الطو 
4 0 © (5) 27 
السو وہ رر نے ےت ۳ ۱ 
اي من الخصائص التالية لا تعتبر من خصائص أشباه المو صللات 7 ا ای 0 FERA‏ 
([) تتغیر مقاوفتها بتغیر درجة الحرارة 
(-) قدرتها على التوصیل تتغیر بتغير درجة الحرارة 
(ح) تعمل عملية التطعیم على زيادة الالکترونات الحرة فیها 
(5) يتناسب فرق الجهد بين طرفيها تناسبأ طردياً مع شدة التيار المار 


| سس 


3 


ر بينهما يساوى 


فيها عند ثبوت درجة الحرارة. 





ET r Rea ای‎ 

الشكل المقابل : يوضح العلاقة البيانية بين فراءة الأميتر وقراءة الفولتميتر ظ 
في الدائرة الكهربية الموضحة حيث تتكون من عمودين كهربيين متمالین 
من البيانات الموضحة على الرسم تكون القوة الدافعة الكهربية وكذلك 
المقاومة الداخلية للعمود الواهد ........... 

7۷ 1.20 3۷ء‎ D 
0 1۷ ك۷‎ 17 






































نظام حديث 8001 Open‏ 


5 يله هحه-ه ص a‏ ری 
۳/۳۳۳ .۰ ۳ 
F۴‏ 
أو عع ٠ة‏ ف العلف عننها تتلؤ ٭_ ہم 
الف 5 اه أن فا !یا اع | 


داثر ۱ تحت 7۳ على 5 از 7 11 1 0 1 ماف ۹ الذاتى ١‏ 4[ 9 7 ' "لیا 
0 من قیمتھا العظمی تساو وا ..... 


9 حاصا ضرب قدرة الملف الابتدائى للمعو ل فی كفاءثة ..... 


(0) القدرة المفقودة  .‏ (2) كفاءة المعول, (ع) قدرة الغلف الابتدائي. قدرة العلف الثانوى 





J‏ ادر و كهر بيه تحتو ً5 على مسد دار عدر 2ك 13 ماف فشا اة الکنیه كيد فقا مفاو تة الأو هية تكون زاويه الطور بين ق 
۳ 7 1 الگا 7 3 التیاز و تر چا اقآ ای او نی ری نف 
أ n‏ 


ى العبار الحا كيه رز ںہ على العجال.... 


0 مم رع تمل فى یی (-) يظل عزم ثنائي القطب ثابت 


القوة ۱ 
تسمه عسوي على امن ور (ی يستمر في الدوران لبي الور الذاتي 











بلور « سبليكون مطعمه ید رات ألو 0۳ 


0 منيوم بتركيز 1 فما تر کین الالكترونات اک في باو للسيليكون دی 
إذا علمت أن ترکیز الالكترونات الحرة في البلورة المطعمة 3يبرع 1011 





7 m0 مس‎ ٦ 
10 cemî © 10 cm? ھا‎ ۱0۱ cm? 10e 0-0 
سو سے گب رك :و يا ااا‎ 
5-9558 ١ ۱ 1 ۲ ال قایل 5 او‎ 1 ۶ ۱ ۱ 
فى السك لصف : شنت طو د 1ء وضع على بعد مل - من حلقه مربعة‎ 


ظ نول ضلعها | ويمر بها تيار شدته 2[ وفي نفس مستواها فان الحلقة . 5 
| الحلقة ل" اة . 
د نناتز ر باي قوة 


لبا نحو الملف اذا كان اتجاه التيار فيها في انجاه عقارب الساعة 


تنجذب نحو الملف ادا کار ن انجاه التيار فيها في اتجاه عكس عقارب الساعة 
5) تنجذب الحلقة نحو السلك دانماً 


١ 
بل‎ 
تتجن‎ © 
بهم‎ 
تی‎ 
















۰ اد عثد لفات ,اد 
ذا زاك ۱ لالحا ملق 


ك ع) يفل الزمن انور 


رار r‏ ا الکتر و نات اقا 
لهذا المعدن ۱0۱*۳۲7 


مس 7 
رل 1ہ ۱0۳۳ 








سس 


تطبه معادلة 





۲۸ یز داد ۱ 


۳ 1 
۰ الدب 





0 القوة الذافىئة الكهر , بب 


1 
تاتف 


ا ۱ ۲ بات قر یف ۱ 
إن نفک ۳ ات بضاقۃ خر که ۱ IO‏ 


1 صیجی چاه 
8 8 العبا ره ] صحیحۂ 


۳۹ 
9 مشچ املك تفا 


:۹ 
نعل 


م فان 


۱07 mH سا‎ 


تس — سس دا كلد 








.ےس ہے ہے 


: التيار المار خلال البطارية 10۷ يساوي 


(ح) 4۸ 


د J‏ سار گے ملفا حت بتعا | بمصدر_ متز ند هر العلاقة 


0 العبارة خطا 





2 العبارة خطا 


ليمع سو 





سس ۲ سے 9 
ا 
اے.بتی mm‏ 








إن ددر Kove‏ بطارية يزيا مرادن 


© العبارة خطأ 


۱ لج هد خا 4 : 


ن الطول المو چی لهذا الشعاغ (تابت پلانك > ]۱۹ 


(هم) دن 2105 


6A (3) 





ا۵ 


THI مت‎ 


Af 


4 1 
1 .+ ۱ ها شع سل ل 
۳ 5 ۳ ۳ ۳ 2 - 
١‏ 1 01 
۱ ۹ 1 
لئ کے گا تک اب الک ا 
- ےا 
ا ۱ 1 ہیں ۴ 
KITTS t ۰۵‏ ۹ 


1 
7 ۳ 
























OT:‏ سے 


۳۹ في لیزر الهليوم رن السترن فيد سار 


([) العبار و صبحيكة 


بر ین هن 
) العبارۂ خطا 







ITE 3‏ تی و یت ہے ]250 كاك رٹ مث تا الى وبا 
٤‏ اکبر طول مور جي كي طیف در ة | لهیدر و جین ینتج عن انتقال الالکتز ون من 6 إلى 5 


ل) الغبارة صحيحة 9 العبارة خظأ 02+71 















1 أيعتير: الهولو جرافي أحد تطبيقات الأشعة السينية, 


ز) العبارة صحيحة 0 العبارة خطا پ0 


6 اذا كانت القيمة المتوسطة للقرة الدافعة المتولدة في ملف الدينامو تساوي ۷ء تكون القيمة العظمى تساوي |101١‏ 


60 العبارة صحیحة © العبارة خطأ 


۳ المجال المغناطیسی الناشئ عن مرور تيار كهربي في ملف دائري يشبة المجال الم 


. ل العبارة صحيحة © العبارة خطأ 


[44] الأجهزة الرقمية أسرع فی الارسال والاستقبال عن الأجهزة التناظرية 
1 ) العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 

® تستخدم الأشعة السيتية في در اسة التر کیب الب للمواد لقدرتها العالية على النفاذ خلال المو ۳ 

() العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 



































يتوقف اتجاه القو 2 الدافعة الى پت راد ۷ 





0 [1) اتجاه الخر که النسيية لشز ن المو صل والمجال. ل فقذار 
مك اتجاه المجال 7 يتطع المو صل ی | لب معا رح 


۲ نے - 3 
۳ ۱ 1 0 
65 سے چا : 


- 


ا ف . الفنت , اذخ ,فطخ ۱۱ | 
ل عون یں نے اس ظغ اق و | تاکسا القع سا 
۲ حا - ۰ ها لے 





أ 1 الأشكال البيانية التالية تعر اع 5 1 5 ۱۱۲ ۱ 
< س ۷ 1 43 ہیںی عير ۳ ۷۱ لو زر ان ن الم نز گي ضا سا ا لشم الي 9 سےا ۲ هر لد ۱ ان خادلن لخ ١‏ 











الشكل البياني السابق يوضح التغيرات في الطاقة المستنفذة مع تغيرات الزمن لثلاثة 
أجهزة تتصل معأ على التوالي مع مصدر كهربي يكون العلاقة بين مقاومة الأجهزة . 
Ra 2 Rez Rc‏ (س) Ra > Ra > Rc‏ 







R2 Ra < Re ۱ Rea? ۳ < ۸ (ح)‎ 





۱ ا نج ۱ a‏ جس اد || TT‏ ا سی 
OT SR‏ 


© ۵ 9 30 








0 ۹ دما يتحرك پر عة تساوى نصف سر عة الضوء 





(CL)‏ کی الفضاء تتعين من العادقة: 


مر :۲۲۱۵ 01 1106 3 
و > 0 وي 2 9 > 









. عندما تكون زاویه الطور في دائرة (۱,/۲) = صقر ؛ تكون کے و 


20 © ١ © 











2009755 سے سے 



























يمثل الشكل البياني طیف الأشعة السينية النائج من أنبوبة كولذج: 





1 ظط ال | الهو جره بقل بزيادة العتد الدر ی لمادة الهدف؟ 


۷)٥ 7 (س)‎  )[ر‎ 


لا في دائرة تيار متردد تحتوي على مكثف ومصدر متردد يكون فرق الجهد بين طرفي المکان.. 


1 یتأخر عن و بزاویه 0 2 يتقدم على التيار بزاوية 90 3-یتفق مع الشحنة في الطور 


() 1 فقط تع زد رھ 261050 الل 


فى الدائرة المقابلة : عند اهمال المقاومة الداخلية لمصدر ومقاومة| الوصلة الثنائية إذا كانت 
في حالة توصیل أمامي تكون شدة التيار في المقاومة 3062 تساوي .. و و ما 


0.4۸ )5( 0 0.25۸ © 02۸ 01۸ 0( 






ظ : ات 





يوضح الشكل المقابل: العلاقة بين شدة الإشعاع المنبعث من الأجساء الساخنة 
والطول الموجي؛ فإذا علمت أن درجة حرارة سطح الشمس 60001 من بيانات 
. الشكل تكون درجة الحرارة المتوسطة لسطح الأرض, ٠‏ 

30°C 26.4°C 299.4°C 26.4°k 0( 














صر با 10 


ا لصفي 
L © 1‏ أكبر إضاءة 
3 57 © اضاءة و سا 





”لق 7 7 

سے . E‏ 
و س AT‏ 

1ے 1 1 1 

۳ 0 ۱ 

8 7 7 ۰ 1 3و0 

۵ "٦ و‎ 4 9 | 7 ۱ 

۱ ان 2 1 

م 407 ۹ اھر کی کرای 




























عنما يكون جهد القاعد 


۶ موجبأ في التر انزستور د 11۳۳ فان الترائزستور ہو سم 4 
۹ يقدر زم انی القطب بو من ا ۱ 
٦‏ رات 5 6 ۲11 A.‏ )& 0/۷ يه 0 جمیع ما سيق ۱ 


1 ي* تعر تر ند الثيار : ر7 نستخدم لخقصر ن الجهد لشحن اجھزۃ الهاتف 3 - تعمل على رقع و خفت ن القدر و | 
ني إلی العافتی النانو بی تبه الخیی الناتج 2 ن التغير في ف الفيض ں المغذاطیسی 









4 تنتقل الط قد 4 من الملف الارتدا: 


2 ,ھ-) 1 68 342۰1 








1 3 

زادت طاقة ر 6 مره تون صیة کر في الول اموجن ی بر شی بوخ نی 

. 60% 50۳ 309 © 25 | 

ا که في یں اسمن إن عبن مه 001 ۲ 4 وعدد لفاته 7 
2000 لفه » يكو ¿ الفيض المغناطيسي الذي يقطع الملف بعد 0,02 ثانية 

10 < 003 ا ' ار‎ 0.03 Wb )ت(‎ 0. 3 wb Û 0 

3mWb 0.3 m.Wb @‏ تی 

۸ الشكل المقابل : ثلاث اسلاك 


ك لویل ا = 1۱ ۰ تكون 
سد 5 واتجاه التبا ر الذي يجب أن 


مرفي املك © ی تدم كفة افيض عند مرك 






























اس تتم إثارة المادة الفعالة في ليزر الهليوم نیون بواسطة 


0 مصابيح وهاجة © شعاع ليزر 


۰ ۷ ۱ 5 م0 تو 2 6 وو اماي 








زا ن المسافة بینهما إلى الضنعف فان مقدار ۱ 


و بل لا تتغير 
0 تز داد اس فی 52 تزداد 4 امثال (ح) تقل للنصف .0 





























0 فى الدائرة الم و ضتغة بالشكل: یکون جهد النفطة ا(۷ ايان ع (Vi‏ 
275 375 سم 275 ر 175 
۱ 7 ۱ ہے 6 و 5و 
یر جلفانومتر مقاومة ملفه 62 10 تم تعدیله إلى أميتر مقاومته 
(© 0.004 ) و أقصی تيار يقيسه ۸ 10 ء يكون کل من : کے موا ۳ 7 ب 
أقصى تيار يتحمله ملف الجلفانومتر ؛ المقاومة التي وصلت a E‏ ی 
مع ملف للحصول على الأمتز المذكور. 55۴۲0171 





یں تهل يوضع معوفن ر 7107 ری ا 


۱ و سے خی و" ۷ ا 
الموضحة على الرسم تكون النسبة کتسبه ا 
5 


٩8 ۰ +6 9 





ا لف 


A ۳ کا‎ 3 020 

















۹ س 
1 1 












رر کم زر کمصدر للطاقة لإثار 


() معامل ا الحث الذاتی یزداد للضعف 
(ے) معامل الحث الذاتي يظل فا 2 

5 ا المستحثة تزداد لاضعف 
(5) العبارتان |؛ ب صحيحة 

(هم) العبارتان ب ؛ ج صحيحة 


,۴ ٭ 





8 تز ات ال ا غ الف ١‏ : 7 
7 شال ق لفعاله فی ليزر 


emfea © f 2‏ > مہ > اہ 
8101168 = . سر سر مه 
be - ۳11 he‏ 81 : 1 
۳ اد 


emf. > 6۱۱/۵ < € 


۲۰ 1۲ ۱ ۲ 15" 11 ۴ 


پچ () الصبغات السائلة 


وود في ملف حث إلى الضعف فان 











0 اشیاه العو یار نت 


2 gee ت55‎ 








الهولوجرافي هو تصوير للحصول على صورة له 
() بعد واحد وچ بدن 





(2) ثلائية الابعاد 





سر تو ام اه قاف 8 






(5) لا توجد إجابة صحيحة 





















سس سے ور وو دس ماق 
کت2 فنا 
الريوستات + جو 3 ليمين (باتجاه آلسهم ) فان إضاءة ٠‏ 














الود نز سس ٠س‏ سبي سي لبا 
ي دائرة تيار متردد (111.0) » معامل الحث الذاتی للملف 0,40114 » وسعة المکثف 1.,60117+ يكون تردد الرئين للدائرة 
Hz 20886 8z 2.48x10° Hz 198.94 Hz D‏ 50 


عموديأ عى مستو ی الصفحهة ۽ اتجاه التيار في کل هن .۵ » ) إلى خارج او دة ۰ سپ 
رفي 8 إلى داخل الصفحة » فإن ترتيب القوى المتبادلة المؤثرة علیها هو ا 
<Fc Û‏ و8 > Fa‏ © ع" = Fa‏ > و © ع" > Fa = Fa‏ 





Fc < Fp < ۸ 


| الشكل المقابل: يمثل ملف موضوع في مستوی الصفحة مقاومة سلکه 40 ج 8 ر 6 : 
ویتصل بمقاومة 862 وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم عمودي على AT‏ 
مستوى الصفحة للداخل كثافته 47 ء عندما تحرك الملف جهة اليمين بسرعة 
۷ يتولد فيه تيار 2۸ تكون قيمة السرعة ۷ هي ....... 


10 m/s 20 m/s @) -- 5 0 5 29 








الأسئلة (36 - 45) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة 
۹مناومة الكلية لدائرة كهربية مفتوحه تساوي صقر 








از ۵ سار بآ 26 1 ۰ 1 95 2 
| لا العلا[ ۵ حرج 





۱ 60 تست سس ا الغیار ۶ خطا 
3 ۱ نے ار ۱ سیل 1 ۱ 
5 ۱ 5 ۳۱ ب 5 ض 1 31 ۱8 7 - س کک 
۱ العدد العسر ي المخافی للکو 3 الطاني 1۸0ر 7 ود - 
11 ۱ ۱ ای الال یس ی ر | 


۱ س تھے ۱ اله ت E‏ | 
سس 1 گبر ی کی اضتاع و مصابیح النيون : ۱ 
۱ ۱ © العبارة خطا 
۳ سس ۱ نر تی گت سے تس تست سس اس 





۳ اثر الا سال اللاسلگی 


2 العیاز و خطا 








تست سس 


كلما زاد می قياس الفولتمیتر قلت النسبة بین مقاومة الجلفانومتر إلى مقاومة الفو لتمیتر 





EAT ۲3‏ 
ال) العبارة خطا 






2 ۱ ۱ 3 | : ۱ تت 4 ۳ ۳ ۰ قیم 1 . 7 ۳ ۱۱ 1[ م یت - ۱ 5 1 e‏ 3 جے ال ہو ۳1 ۱ 3 ۱ ER‏ ہے 
() العبارة صحيحة © العبارة خطا 










































وضعت ہو صيلة علي ی طز فرش ماد نس لو بي كما ا پالشکا فان الابرة الم فناطیسیه 2 للبوصلة 9 0 1 


سے ہے وی ] 
HE t1‏ ۱ ۱ 5 
شور نت شق 1 





تش4 (س) سج ع | ۰۶ : ۳* 0 


۸ 





في الدائرة الکهر بية الموضعة بالشکل سی ری شر لمر ا OL‏ ال 
)0 ار = 5 AKL = AC‏ 
2) ع4 X=‏ 276-0 لوت 


۳ مصباح مكتوب عليه (20017 - 401۸) وصل بمصدر فرق جهده 100 ۰ فان كمية الشحنة المارة خلال مقطم من 

















2 12C 6C @ 3C 0( 





)ل س 














6 بقل ف زم ۳ 9 ۳۹ 11 ۱ 5 1 - : 8 شی کی : 1 17 و 1 ل س 
ونون طولھ الموجي ,راز على الکترون في ذرة الهدروجین فانتقل الالکترون إلى مستوى اعلی » فیکون الطول 

الموجي المنبعث عند عودة الالکترون إلى مستواه. ...... 

41 ۳۹ فيه" ال یه ۲ ی ۱ 

([) اکبر من س) أقل من ی( (ج) يساوي ۸ (5) أكبر من او يساوي پر( 


لملفات في الاتجاهات الموضحة بالشکل پتولد تيار تأثيري ففي أي الملفات 
یکون اتجاه التیار صحیحا ..... 


], ؛‎ 1 @ KÛ 


































û‏ قال چ شح ان 





ايائية بين التغیر و سس سے سس سے سے سے 









دينامو مع الزمن ؛ أي سن الغلاقات ان "مقواده في عل رت" 
الثالیة یعبر عن القو 5 الدافعة اللحظية .. ظ 0 
sin 50.٤‏ 220 رم 2 507.۱ si‏ ۷ 7 ظ 

۱ ارم‎ = 220 ۷ 2 SIN 1 oor: 
f= 220 sin ۲ 2 سا سے‎ ۷2 si و‎ , 9 

eî 

۷ ای الاشکال اتید #9 
۳ ية تمتل ۱ ۱ . ` 
مجهي الجيد ارف ا کس 





۱۳۰۱۰۰۰ Na 


سس دعر 











ا کی سس تیر ای کل مات ۱ 
) زيادة المسافة بینهما للضعف وتقلیل شدة التيار احدهما التصف ۱ 
(ح) زيادة المسافة بینهما للضعف وزيادة شدة التیار فى كل منهما الضعف ۱ 
(©) زيادة المسافة بينهما للضعف وزيادة شدة التيار في احداهما للضعف. ۱ 





9 عد محطتنل لطاقة الكهربية ذا رفع الجهد علطم ۷ إلى 4۷ اقدرة الست ف کت 0 
عن 7 إلى :... | 


۱ 1 
= Py چ‎ 9 25 ۳, 3 ۲۰ 0 





۳ فی الشکل المقابل ریس وی ۱ 507 - (Va‏ تکون 
قیمه المقاه مه :8 ؛ والقوة الدافعة للبطاریة... 


8 ا وط و 5 ظا 5 





 [‏ زاد سعة المکثف . ۰ 2 زاد معامل الحث الذاني للملف 3 ۔ زاد تردد المصدر. 
' أي مما سبق یمکن اجراؤه منفردا بحیث يجعل ,۷ أكبر من ر۷ 






0 








7 3 نظام حدید Upen Book‏ ۱ ۱ ۱ 
رتست ۰ ۱ 5 ةو ۳ سس ۱ 





ےتا 
= > 
ہے گئ.ٹ- 


في الشکل المقابل : تم توصیل وصله ننانیه مع 
الو صله التنائبة 


۱ 0 9 ۷ ۱ 6 11 1 6 دا ون لی ۱ ۱ 





مق ی اك از مه بطار بة ۰6۷ يكون جهد 
مقار مه 2٤ا‏ على النو الي مع بر 01 5 


,0ۃ 


۳ ۱ | لآ‎ a ۱ ۱ : 

"١ 5‏ 8 سے أ 11 ات عن ۱ 7 Ee.‏ احلة ۱ 1 تشن دا 

سر |« ا لنٹ 1 || ل ا ىد : بر ۱ أ کف نچ أ خط زار 2 الدادز ه ۲ ۳ م تو 1 3 = و .ع 3 :9 سا بها 5 و و 
2 ٭ = ہے ہے بيذ ١‏ : كي ۳ ۴ 5 سے سےا 3 اد تیا ۰ 


و ۳ وھ کے 1 ۲ :۷5 ©" الآ :1 ۶ 
جا كن شنم السا لحظة الف أ '. فشا ؛ نشخ 8 خص۹ ۱۱ عل 
قفقثا تنعل ستعۃ التبا لخطة القتڈ اخ شق لیا تع ۱ حا : 
ا ف 5 و می ل 2 





1 ۲ 8 1 6 ت ٦‏ _ 
1 3 1 ف ات ۱ 3 1 1 ۱ ۳ 1 ۱ ۳ ۳ ۳۹ ا 1 ۱ ا 1 1 | ۰ ۱ ت 
ہے سذہ اسار الق j‏ فى ااشاف احا الق كير قل لحطف لغلق 5 


حدم سس 


0 في دائرة التيار المتردد المقابلة تتعین شدة التيار من العلاقة ان 515 مسآ = 1 ء أي العلاقات کے 





التاليه يعطي مقدار القدرة (,۳) المستنفذة فى المقاومة ۴ 


پک م 2 ظ سا 12 ۱ : 
رک 1 .R 5 max‏ ار کا © Imax Ê‏ 9 





7 2 











پ جار سے ہچ ی 1ن ۱ ۱ 1 
اح ۲ ۳1 مت ۰ 0 2 : 
اعم طاقه ۱/۱ ترون المتبعث (5) سرعة الالكترون المنبعثت 


ہب 3۰ تر دا مت سی یم . رہ کہ ۲ ۲ 
لا استخدم سلك من مادة شبه موصل نقی فی توصيل المصباح الکہر بی رهق سح 


3 زد ےآ لكر أ 5 ۲ ۳ 1 ١ح‏ 
ي فان اضاءة المصیاح ........ ۳ له/ 


1 کے اور 


: (1) تزداد 9 تقل یکمن أن تزداد أو تقل لا تتغیر وت 


























لشکل المقابل : سلکان متعامدان ۸ ۰ ۷( يمر تيار شدته 21 في ۸ ۰ فما شدة واتجاه التهار ۱ 1 
في السلك ۱۷ حتی تنعدم كثافة الفيض عند نقطة 6 ,,......... 8 
© 1 (شرق) 21 (غرب) 31 (غرب) 41 (شرق) 





الدي پو ضح العلاقة بين طاقة الأشعة المنبعثة من تسخين جسم اسود والسرعة التي تنطلق بها هذى ایا 
4 ۱ 








یی یہت Ca‏ 











۱ عر لانن | ۱ سم ما سے ER‏ 
الشكل المقابل : عند زيادة ر و ور > س 
1 2-2 ۲۰۱۱) فان 


| قر امو 1 اھ : 
7 5 ارال | ۰ - 
© تزداد © تقل 54 ۱ 
۱ 
















ا ٢‏ تقو ع 
2 اذ تلهس 
. اج" 


> سس 


| الک نعل > با نا ر ر ا و .نس د 
" الشکل المقابل : سلك طویل ر به تيار كهربي مستمر شدته (,1) موضوع بجوار ملف دائري 


وفي نفس مستواه ؛ يتولد في الملف تیار مستحث (1) في الاتجاه الموضح بالشكل أثناء ...س ٩‏ 
(1) زيادة شدة تیار السلك (10) . (2) انقاص شدة تیار السك (,1) . ١|‏ 
(3) تحريك الحلقه جهة اليمين . (4) تحريك الحلقة جهة الیسار . 


© (1) فقط (1) ۰ (2) معا © (2) ۰ (3) معا (1) ۰ (4) معا 








و اھ بط و كو با 2 


8 ع ۱ ع2 ھت ( ۷ ۷ و۹ 
4m 0 111 2 1‏ ظ 
ادا مر تيار کهرباني مستمر شدته 25(۸) في ملف حلزوني طویل ويتكون من 20 لفة / سم فان كثافة الفیض لمغناطیسی | 
المتولد عند مرکزه مقدرة بوحدة 1 تساوي ............ (۷۷۵/۸:۲0 ۱07 ×41 ی ۱ 
7 0.002 7 0.02 07 ۲ 2 


۱ 
۱ 
















الشدة الطول الموجي (ح) الاتجاه 


































نظام حديث 800۷ 00860 





إذا كانت قراءة الأميتر ۸[ فان قراءة الفولتميتر > ......... 


5۷ @ 2.5۷ © 7.5۷ OD 








في الدائرة المو ضعه بالشکل " اذا كان جهد المصدر المتردد بعطی من العلاقة : ۱ 
۱ ۱ ه: 5 5 3 A‏ 

؛200 و 30/2 = ۷ » وكانت سعة المكثف 50۴ ۰ تكون قراءة الامیتر الحراري ينج 0 

A 5 0.3 A 0(‏ 0.42 (ح) ۸ 1 یھ الدانري ) 

























' الشكل يوضح محولین متصلين معا فإذا كان عدد اللفات متساوية في 
الأربعة ملفات ؛ لكى تكون قيمة م4۷ = ,۷ يجب ....... 
[- زيادة عند لفات ۷ للضعف : وانقاص عدد لفات × للتصف 
2 - زيادة عدد لفات 7 للضعف وزيادة عدد لفات ۲ للضعف . 
3- انقاص عدد لفات × للنصف : وانقاص عدد لفات 7 للنصف 
" 4زيادة عدد لفات ۷ للضعف وزيادة عدد لفات 1 للضعف 
اي من الإجراءات السبقة يحقق المطلو ب 


(1) 1 فقط © 3 فقط ‏ 2۰10 


لي فى الدائرة ة المقابلة : ملتزماً باتجاه التيارات التي بالشكل تکون + 
8 قراءةالأميتر. وجهد النقطة (8) تساوي ‏ اس 
٥ 3V ۱‏ ۸ء 3V‏ 
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لحمو دي 
الازدو اج المؤثر على الملف اثناء دور أنه , 
4 زيادة قدرة الملف على الدوران 
أي العبارات السابقة صحیعا 
2 2ج 2 فقط صا 19 ۰:0 ے 
وصل جلفتومتر بمضاخف جهد بال کم با ٭٭٭+سو ۱۲۳ 
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ينتج أكبر طول موجى في طيف ذرة الهيدروجين عند انثقال الالکترون من مالا نهاية إلى مستوي الطافه الاول . 


1 ۱ 3 ج ی . سّ ۱ سه û‏ ۱۹ 
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الشكل المقابل : يوضح اطار على شكل مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين يبدأ في الت 
بسرعه تابته ۷ عند الزمن (0 = )) لیدخل منطقة مجال مغناطيسي منتظم عمودی نا تا 
۰ أي من الأشکال البيانية التالية تعبر عن التغیر في شدة التيار المستحث المتو لد فيه 


= سیا 


وصل ملف بمصدر تيار مستمر قوته الدافعة ۷ 6 ومفاومته الداخلية () 1 فکانت شدة التيار المار فيه 4 1.5 ء وعند 
استبدال المصدر بآخر متردد قوته الدافعة الكهربية 5۷ زار دا 1۴12 يت اه ار في الاير رز . ۰ یکون | 
معامل الحت فان .. فنري . 


۳ 7 


عن یئ 





۱ 7 دہ و 





8 "ا ت ۳۳ 
۲ ہے نظام حدیڈ Book‏ 


5 ) فی الدائرة المنطقية المبينة ة بالشكل : أي الاختيار اث الأثية ب یخقق الفر خ 1 > (1 .... 


0 
9 
m2 

9 





س٣‏ سوس د س 3 20 a‏ سس سس عد 
سس 
سس 
1 اب جس 
ی 



















۳ 
ہے / 


۱ 
۱ 


۱ 


| 


ہہ 


۱ 
۱ 


۱ 
|| 


۱ 


۱-۰ 


= 


تس وس جك سا سس سا ات ہے ص“ تس 





| الأخت 
8 


فی الشکل المقابل : إذا كانت ت كثافة الفيض 03 ئن دي دق في 
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© 0.6۸ في اتجاه × - ۸ في اتجاه × + 
۸ في اتجاه × - 1.2 1 في اتجاه × + 


فى الدائرة المقابلة وی سید عقوت و ۱ ۱ زر se‏ 


3 ۱ ہے 0 1 || 
(0 16۷ 2 ۷ 80 77 )5( 120۷ 
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فان اتجاء التوار المتولد في كل منهما رس وت الموضحة على الشکل 
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الشكل يمثل ۳0۳ (۸8) يحمل با ان زین Ty‏ 6 قطر منطفه مستطیله 
الشكل تحوي مجال مغناطيسي منتظم كثافته 0,31 فإذا كانت القوة المغناطيسية 
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الاشكال الثالية : لوصح لثاثثة مخططات لدوائر 
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الشكل المقابل : يوضح موصل ]35636 » اطوال كل من جوانبة ا ویعر یھ تیار 
شدته ] وموضو ع في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فیضه 8 ويؤثر في اتجاه 
اليمين » تکون القوة المزثرة على الموصل .......... 
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1) القوة الدافعة الکهربية المتوسطة خلال دورة کاملة, ۱ 
9© القةلاعةالكربية لمتوسلة خلال نصف دورة من الرضع الموازي لمجال میس ۱ 
) القوة الدافعة الكهربية اللحظية عندما يكون مستوى الملف موازيا للمجال المغناه 
وم د هدعاق 221 











27°C 


۸ 

















ال 0 0 233*104 











نظام حديث 5۶۵۵۷ 006۳ 





ملف مربع الشکل طول ضلعه 1ی80 ء ومکون من 100 لف ویمر به تیار شدته 5۸ 
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وصلت مقاومة (,) توازي مع ملف جلفانومتر واستخدم لقياس شدة تيار فزاد أقصى تيار يمكن قياسه بالجهاز إلى 10 
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0 تزداد اضاءته لحظيا 
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0 العبارة صحيحة 
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0 العبارة خط 








عند اتصال ثلاث مکثفات كهربية متساوية السعة على التوالی كانت السعة المكافئة ٣ں‏ 1.5 فاذا أعيد توصیلها على ۱ 
التوازي تصبح السعة المكافئة لها uF‏ 0.5 
0 العبارة 5 صحبحة 





0 العبار ة خظأ 





١‏ تعتبر مصابيح الفلورسنت من تطبيقات الحث الذاتي للملفات. 
ل) العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 





گا تعمل المحولات الكهربية عن محطات توليد الطاقة الكهربية على رفع القدرة. 
ل) العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 








الأسئلة (43 - 45) 

عند تشغيل أنبوبة كولدج لتوليد الأشعة السينية حصلنا على الطیف الممیز الممثل بالخط 
المتصل (الأسود) » والمطلوب ظلل العبارة الصحيحة أو الخاطئة في كل مما يأتي. 
۳ © للحصول على الطيف المميز الموضح بالخط المتقطع يجب زيادة شدة تيار الفتيلة 
0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ رت 
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يجب زيادة فرق الجهد بين الهدف والفتيلة, ظ‎ 
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© القرة الكهربية . ۰ © شدة التيار تردد لتیار .۰ و ھی المنناطيسي 
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ملف دانري قطره 207 سم يمر به ثيار هربي فکانت كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه تساوي ربع كثافة الفيض | 
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الملف = لفه 


٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ 


© 10 @ 5 © 2 (ؤ) ۱ 











ذا كان أحد المدخلات ا:11 يكون المذرچ ای[ تكون بوابة تس 
OR © AND © NOT )(‏ 









Open Book نظام ۔حدیث‎ 


0 


لمو بالر یبین تغیرات (WP):‏ 
ل البیابی ۱ صح ۳ 


00 
e‏ المحركة 1 5 
سيل پک نف لذی یناز اگل القة من الغا ت العف مع الزمن (۵) )) فان القوة 


الفولت SS Gen‏ انيب مض" 
ان ساس فی الملف نتيجة ذلك تساو ی بوحدة الفو ۱ 


2×04 ۱ 
© 0.02 © 0.04 (ه) 20 9 












الخاصية التي لا تنطبق على الأشعة اس ......... 





© طولها الموجي کبیر بالسبة للضبوه. ری ترددها ۳۶ 


اللحظتة,وبنفس السر عة:فی ام فیس ملاک RE‏ ری 0۰ 
7 








([) صفر © دبع © مد (ي) ثلث 


٭ » ۰ ۰ اه » ووه 


۳ قي الدانرة الکمربيية المقاللة قبن توا المجھولة 0 قباري . 





60062١ HMO: 200 یئ‎ 





۳ جلفانومتر يعي ں تیار شدنه ی[ ؛ دوم مزر مت ی مقومة جر فقس قرش یر 
آقصبی سدخ له 


٭ ٭ ہے ےہا ہہ 








0 ۳ © :21 ۵ 0 م21 ۱ 
ع الكل الاي التقال: بن نظ ہی ھی في لقرة عة الكيربية )ووم 0 27 
المستحثه في الملف الثافوي و معدل اللغپر فی لد الثيار > اك > المار في الملف الابتدائی ١‏ #4 ظ 
فان معامل الحث المتبلذل بين الملفين يساوي ....... 
SHO‏ 05۱ رت ۵ ۲۱ 02 4 ہا ا ا ما 
الك وور 100 75 50 25 











الطیفی الہ سا 1 1 1 ۱ 
سے اس عدو کل التر ۱ المم> فى مدی معين بسه 
"1 . 7 +- 
0 سیفب وہ ۲ توا , © طرق مستمر ۱ (ح) طرف خطی 





اج المؤثر على ملف یکون أكير ما يمكن عندما یمیل الملف على المجال بزاوية .` 
© 30° ھا 60۶ 


سس سح عمسي سس هس وا ور وال سس یی o‏ ی وی ی خی ی ۳ 
777 


المقاومة الكهربية لمرور التیار الكهربي كبيرة جداً خلال الدائرة رق 

















۷۹ الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية ء تكون المقاومة المکافنة بين (») > 





() تساوي ەە ا 
3R © 28 ۵ | ِ‏ 


ميل الخط المستقيم للعلاقة البيانية بين تیار المجمع وتيار القاعدة في الترانزستور يمثل "وا +ہ ما 
Be 5 Be 9 Cle 0‏ - 06 (5) ۱ / 


09 يمثل الرسم البياني المقابل التغير في القوة الدافعة الكهربية المتولدة في ملف 
دینامو تیار متردد يدور بسرعة زاوية ( ۵ ) خلال 20 مللي ثانية, مبتدأ 





من وضع الصفرء » فان : r‏ 
القوة الدافعة المتو لدة بعد وص 2.5 ۰ متوسط ]6۳0 خلال 5115 من وضع الصفر 





سس 





في الدائرة المو ضحھ بالشكل فصتر کهر بی هنز ند نز ند دده 17 [5)0 و فو نه ته الدافعة 20 ری وک 
ف ی ا عقف فى شان ون عاد 1 

ومکثف سعتھ 4۳ وملف حنه الداتي 2.53111 فان : ۱ لال 

© قيمة كل من المفاغلة الحثیة ؛ المفاعلة السعریة .........., تفرب سم 





XL = 4‏ ۰ 700 = عير 5 905 - غ3 75,4 = ع7 مسباخ قذرته 60 رات مصدر 
Xe = 295 XK = 5 9 ¥ = 393,4 ۰1 24 0‏ وسقاؤمقة 800 اوم مترند 
یں 1 فقط فان اضاءة المصنياء....... 
© تزداد (س) تقل (ح) تنعدم لا تتغیر 
© عند غلق المفتاح ,۲ ۰ >1 فان اضاءة المصباح 
تزداد (س) تقل (ح) تنعدم لا تتغیر 
. 6 معاوقة الدائرة عند غلق ر16 فقط تساوي ............. تقريبأ 


1595 795.4 8000 )-( 11280 )( 


سس دعسل يا لن 





الاسئلة (36 - 45) أى العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة : 


٦‏ كلما زاد عدد الملفات في المحرك الكهربي فان عزم الإزدواج المسبب للدوران يكاد يكون ثابت. 
ز) العبارة صحيحه 0 العبارة خطأ 










۹ ۰ ۰ ۱ چ 7 7 EZ‏ 1 
۷ في الدائرة المهتزة عند تناقص الطاقة المخزنة في المکثف تتزاید الطاقة المخزنة في الملف. ۱ 


ل) العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ ۱ 


عند سحب موصل مقاومته 11 بحيث يقل قطره إلى النصف فان مقاومته تزاد إلى 8۸ 
0 العبارة خطا 
۳۹ عند زيادة عدد لفات ملف حث الضمذ وزیادة طوله للضعف يكل معامل الحث الذاتی له ثابت. 
0 ی 0 سوا 











0 العبارة صحيحة 













7 تعمل المرآتين في لیزر ر لیم نيون على 3 النقاء ۱خ اشع یز 




















7ل سع9 7ے سے ج ا سح 
و ۶۸ گا زا 2 ہی تد ۳ 
الشكل المقابل مخ د هه زی ہے 
as‏ لمستويات الطاقة لذرات الهيليوم والثيون في انبوبة 9 
لیزر الهيليوم نيون ؛ أى اليا برس سم - ۱ 
ف اراس اندالیه صحیحه و أبها خْاطنٰة 
م5 


۱ : # يتم انتقال ذرات || هلب ۱ ۱ 5 3 Î f‏ 4 
بذ عم سی سوي متا الى المستوي E‏ يسبب الطاقة الضونية 5 فليو م 


0 العبارة صحيهاة ۳ ازع ا 2 ة 1 
۱ | 5 دص 


سے 9 


۳ ۱ تتهناد 1 ۷ | سك ایا 3 ۱ 5 کڪ اه ۱ 5 5 - / 0 ١‏ ع ۲ 
i 30‏ ) ل" ايوم قي المستو ي ٦‏ تصادم غير مرن مع ذرات النيون فتنتقل ذرات النیون الى المستوي تا 


۱ 1 تھا . ۱ ا : ١‏ ۱ 
) العبارة صحيحة ر) العبارة خطا 


0 ينتج فوتونات الانبعاث نتيجة انتقال ذرات النيون من المستوي رع الى المستوي ,۴8 
ل) العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 


٤ڊ يكون المستوي شبة المستقر في النيون هو المستوي 7 وفي الهيليوم المستوي‎ 6 to 


0 العبارة هس تنك )جج العبارة سا 


عب < = 

















الاستلة (1 - 35) اختر الإجابة الصحيحة 
پآ سب 
۲ 1 ف ے١‏ ۱ ۱ 5 خذنڈغ سس الھنات هال ۲۴ 





س فلت سے 
س 


گللے . قلف نکش نیا 








یں ج 








ضح العلاقة البيانية بین مقاومة موصل ومقلوب المقاومة النوعية لمافته : 









ت0 1 


ق الجھد في انبوبة (جا) أكبر منه في (8) والهدف المستخدم واحد. 
جا هرق الجهد في أنبوبة () أقل منه في (2) والهدف المستخدم مختلف, 
- 5 7 9 : ع | 
تا فرى لجهد في انبوبھ (ا) اقل منه في (3) والهدف المستخدم واحد. 


:ٹا كانت مساحة الملف (11) ضعف مساحة الملف (۳) . 
نما النسبه بين الفيض المغناطيسي الذي پخترق الملف (/) على الفيض 
المغناطيسي الذي يخترق الملف (۳) 


0( 0.577 م6 0.866 (2) ۱,132 





في البلورة السالبة لشبه موصل غير نقي ......... 
([) تركيز الالكترونات () اكبر من تركيز الفجراث (1). 
تركيز الالکئرونات (0) أقل من تركيز الفجوات (2). 
تركيز الالکترونات (8) يساوي تركيز الفجوات (). 
لا توجد إجابة صحيحة 

















افش یس ۱ لكهر 1 

گل اس اتی ۱ گر مقھو القو ۳ الدافعة ١‏ الملل 5 1 بطار | أ ۹ ۱ ۱ 

نے2 سےا نے 

۱ ۱ ۱ کو یع وا ھا وچ ج ۰ 
7 لشغل لکلی المبدول لوا و ۲۵-۲ | انٹ ۰ ځار > ۳ ۳ 11 1 ١‏ ا 
ایا 1 ۳ + وہ حل اننا نك 

۱ 8 انب 

و اجهد بين طرفیه عند د اذا گاترت " فقاو متها الد 920 


تر تها ل ( نهائية. 








امد ہچ سس کے 


بیقر روص( بر یا ہے توف سس سس ع 
یهت ة المقاومة الداخلرة فان ۳ ج19 اب 
۱ يد تاللا شا الفيضص المغتاظيس عتذ قز ك 2 1 ۳۹ : قاتا انشهر | سك ات 







| 
تابت ووصل بنفس | البطارية فان كثافة الفیض ی عند سحو رز ز 8 تشد 
پگ 


سوب ہو - سے سے اسن مول ے ۱ 


الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة 0/۸2 هی او OF‏ 


1 
5 تو ے وھ ۳ 
۱ رل | فيدة التیار 


الفیض : 
6 5 یی سدقت ۱ 
1 عا 1 1 ۱ 
مل النفاذية المغناطيسية ِ9 معدل نمو تا 


ته إلى التصف مع بقاء تسق القطر ر 















فى الشكل المقايل عند سحب ١‏ لزالق تجاه السهه 


1 راد یر رار 
الداخلية مهملة ( ۲۶ ) 



















الشكل یوضح تيار من الالکترونات یتحرك في الاتجاه الموضح بالشکل بحیث يكون 
مواریا لسلك مستفیم طویل يحمل تیار شدته (1) ؛ تکون كثافة الفیض عند نقطة (۸) 
........... كثافة الفیض عند نقطة (8) ۱ ہہ 

([) أكبر من اقل من تساوي غير ذلك 


يللا دينامو تيار متردد يعطى ۷ 100 = مأ« فٹکون القوة الذافعة المستحثة المتوسطة خلال نصف دورة ٠‏ 
٠ 63.6۷ 9 10.7 ۷ © 50 ۷ O‏ ۱00۷9 














هدرک نت رسای ری لصفم ند ا لري ر مت 
؛ فیکون اتجاه حركة الحلقة المعدنية 


شتی ا0ن 


(5) لا توجد إجابة صحيحة 











جو ا د > دة التبا المثر دد 
ف مقاء مة اه مية وشذة الديار و میں 
الشكل المقابل . يوضح العلاقة بين فرق الجهد بين طرفي وها اوه" از ۰ یذ | 


اي من العلاقات التالية ترضح منحني القدرة الكهربية المستنفذة في المقاومة ..... 





ظ في الدائرة المقابله شدة التيار المار في المقاومة 10643 تساوي 2 0 
۱ 
OD‏ 0.2۸ 04۸ 2۸ ۹۸ 5 86 
١‏ ¬ ار 
A‏ 









ساق من الحدید .۷0/۸ (“10× 4 = ب) لف على جزء منها مقداره 15 سلگاً من النحاس بحیث كان عدد لفات | 
(100) لفه : فإذا كانت شدة التیار المستمر المار في الملف 0.2۸4 فان كثافة الفيض المغناطيسي عند منتصف محور؛ 
بوحدة 1 تساوي تسلا , 


ور حور ور 5 5 ۱۱ اک 





© 2×۱0 2 060 © 4×10 (ي)۔ 107 1 
| الخاصية المشتركة بین فوتونات أشعة اکس وفوتونات الیزر هي آنها .... 
(1) مترابطة (-) احادية انطول الموجي 


| 9) لهمانفس السرعة (5) ليما نفس الطاقة 








في الشکل المقابل و المقابل ( 1 (a,‏ ثلاث أسلاك حرة الحركة فإذا آمر بها تيارات کت بائية ا وٹ 
متسارية الشدة () في الاتجاهات الموضحا کی ا یر لاز 0007 کا 2 ۱ 


ظلل الاختيار الصحيح: في الشكل تکون شدۂ التیار (1) 
© 2۸ 3۸ 44 








سسسیجےے 


CR‏ انبو به جھا: 1 تید 
رواب في الهليوم والنیون : + حوالي 


0.6 ۷۵ 8 


۱ ۵ 0.006 
]ٍ في الشكل المقایل : ملف داثري مکون من (3 لفات) 


0.006 mmHg 6 








موضوع مماسا لسلكين مستقيمين طويلين قي ناس مستوى العلف | 
A) ۰ ۱ " 1‏ ۳ = 7 تكى, ن سدة و اتجاه الشا 
ا أت ر ت 

في الملف حتى تنعدم محصلة كثافة افيض عند مرك الفلف ‏ 


ا ستھ ۲۰ تور تن 


۰ فإذا كانت (۸ تس 
پاز 1 3]) الذي يجب ار ن يعر 


سے ای تس وی 


گیگ سے ل عقارب الساعة 


2۸ | مع عقارب ار as‏ 


A‏ ۳ كين عقا زب السا 


9 00 سی مسب زا 


9 مقا ۳ لقن‎ ٢ 
جلفانو متر ومد ا عندما یمر بلفه تيار شدت ] انحرف مؤشرۃ بزارية 0+ تما بوصل مه سرد‎ 


ظ ۴4 وعند امرار نفس التيار في الجهاز ايه ازاك ہی رت و 


1 j Re 6 4, O 3R, 00 








0 ۵ ۲۵۰ 8 5 بو زور سر وا ساح 






































٣‏ اذا کان عدد مستويات الطاقة سل لحركة که الالكتزون فرزااروها اه ۱۳ لس كه صمو ات 
كما تری بالشکل؛ » ویمکن للإلكترون أن ينتقل بين أي مستويين من تلك المستويات ا ۱ 
فا ن عدد خطوط الطيف التي يمكن أن تتبعث هو .. 


ENT 77 10 © 9 9 30 





فى الدائرة الک د TN FF‏ 727207 
(مع فرض أن جهاز الأميتر مثالیا) 
() 1 ر] © × فقط 








(ه) ۷۰١‏ (و) ۰1,۰ ۱ 





8 8 3 ۱ 
0 ۰ یں 5 ۵ 3 10 (A)‏ وا 











سكم 


ہے a‏ 
۱ جت تتس ___ Ê”‏ 
سس چا کا 8 3 

= سس 3 


1 ۱ ہے ۱ 27 5 ۱ 5 کک ١ 2 ١‏ ۳ ی انا کرت3 ا ]2 ۱ نك FE‏ کک ا 
في دانر ة تیار متر دد بنصل بملف حث مفاعلته الحثیة © 40 و مقاومته الاومیه () )ل بمصدر جهد منردد جهد, 


الفعال 0۷ فان القدر المفقو نا کی الدائر ۵ تساه ۲ 


120 W 72 ۷۷ )2 51.4 ۷۷ م)‎ 43.2 ۷۷ Û 


۴ ہے ہے س - ِا سیب 7 7 9 





حتت نت 
65 سس 





فی الدائرة از انل : اذا گان فاشے ا ك یم المقارهة إلا ضت* 7 فعند لحظة غلق المفتاع نگون ۱ ۴ ۲ 
-ےے' ۷ سس 3 ۱ 
1 لد ۳ 1 ا ۱ ۱ ا 
بل کا + 1۳ و/ يس با = ] ے و۷ )( Ve IR‏ 
r‏ ۲ 
۱ 




















آلا و سیتر 2 40004 وكانت المقاو مه الداخلية للچهاز رالتي تجعل الموشر ینحرف إلى نهاية النت 0 


3 1 المجهو لد تغفھتتے = ا ۳ 





ر[) 62 1000 ( 0 4000 2۴ ۱ 7 
0 10002 (-) 2 4000 2 5000 2 9000 









۱ كھ في الشكل المقایل ا كانت قرام لتر تسلوي 2۸0ا 


مع اهمال ل المقاومة الداخلية للبطارية ۱ 
to‏ 

ري) ۱62 ۸0 32 © 42 
ون وبروتون فی طول موجه دي براولي لها فإنها يتساويان أيضأ في ۱ 
كمية التحرك التردد 


HONE. ..{emf) مستحنه‎ 










لانے نی ود ٹہ 
ل الدى ل نن لذ فيه قوة دافعة كهربية مه 








0 اعلا ليقي لمرضحة ين وة لماع الضوني على الج رمي فوا 
الساقطة فان ميل الخط يمثل .. اه 

© طاقة الفرتون ) تردد الفوتون 

© کرد وید : تحرك الفوتون (3) نصف كمية تحرك 





« pps 
















في الشكل الموضح: تدريج الا م ١‏ 7 - سے 
10008 

1000 6 0 

حا 4500 

6000 7ف‎ 2 E: 8 ۱9 


کس 








> 
- 


rj «FÎ 
۳۹ 011 لسنائی‎ 


وا ول ا ا © 29 0 


سد 5 أي العبارات اتلد صحيحة وأيها خاطة . 










سا ا ١ TOE‏ با ۔ ےآ ان کی 5 ۹ 
يصلح ال مينر الحراري في قياس شدة التيارات الصغيرة جدا, 
۳ ۱ 


یا العبار د صحرجهھ 0 العبارة خطأ 


0 العبارة صحيحة 0 العیار 2 خطأ 


سس سس ا 


نر چ المسافات البينية بين الدرات بالعين المجردة. 
سر ۱ 
انا العپا رة صحیحه 0 العبارة خطأ ۰ 








ك يقل الطول الموجي المصاحب لإلكترون بزيادة سرعته, ظ 0 





ص سم ميد سٌسہ 








|| يزداد الطول الموجي للإشعاع الناعم بزيادة فرق الجهد بين الکالود الأنود, | ٠‏ ۱ 1 
0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 









النقاء بير ةا" تونات الليزر في الطول المرجی 
0 العبارة صحيحة ا 





1 


امتحان Û‏ ن و وا“ Û Û Û‏ یا تا لا نا ل ا ىا تا ئا ں سس 


0 نمواع هلى ا 





الاستلة 1۱ - 35) اختر الأجابة الصخحة 













0 





ہے 


9 
و 
| 9 
, 


1 لشکل المفابل: سك مستقيم من النحاس موضوع بين قطبي مغناطيس عل بحب 
سكل حرف ] هرا یڈ مستحثٹ في الاتجاه المو ضح على الریم 
فاابد من تحريك السلك انچاه .............. 


() لاعلی (©) لاسفل © نحو القطب الشمالی (5) نحو القطب الجنوبی 


فقا المشاد ' بهد ۳ 1 ۳ ۲ كم[ ۳۳ 1 كهر لس قار 1 
0 5 < ۳۶ > 8 (س) 8 2 ۲۵8 > Ba‏ ۱ 
| ین در n‏ ۱ 
زعا ع8 = 8۳ 2 ,8 را ۳۵ > متا = Bq‏ لو 4 
a‏ نسکل الذي ل" يضئ فيه المصیا سد 
سین رس سو سر عة ۷ سر ۶ ۱۱ سر یی ن 
MD mr‏ ہے د 7 f sx‏ 
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الشکل ایل مل مق بیان کیة لشحنة ماه خلال مقلع ما موصلات م 
۱۱۰۵ مختلفة ومتصلة معأ مع مصدر كهربي مع ع لعو ویب ٠‏ ْ 
ت احرش عق هرمت را رک . 


._ . . سے 
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الشكل المقابل پمال سك طويل مرضوع فی مميتوى الصفحة يمر به تيار شدته | ؛ فاي 
مما پلی يكون صحیحا ...... 0 ۱ 
B, = 2Bc 5 ۲۷۰ = ۰‏ 3 يون 4 4 1 
Be = > 8١ ©‏ (5) جميع ما سبق 


































في الشکل المقابل: أثناء #عاد الملف عن المغناطیس فان شدة إضناءة المصیا 
حلفي م با 


۳۲ © سيب وس 





4 ار من عمود كهربي وثلاثة مصابیم (6) ۰ (8,4) ؛ ( 1) متضلة معا Vn‏ یی 
وت مصابيح (۳) ۰ (0) ۰ (1) Rk‏ 


٠‏ حيث يكون ع[ مفتوح ' كا مغلق ماذا يحدث لفراءة الفولتميتر عند....... | ؟ 
> ] ند 2 0(۰) | عندة قم زمر ٭ خلق (و). 











ا 7 RENN‏ اا + تزداد حتى ' = مي دولا | ۱ kı‏ 9 ۱ 
E 2‏ _ تزفاد _ تزداد گ۰ تصل 07 
ها ۱ ھا 


الغلق ومن العلاقة البيائية يكون ميل الخط المستقيم هو , 
1= 


-8 ۱ 
1 نل‎ e = 


نآ 


ِ زی هك 





VB 





الشكل المقابل يوضح ملفان متماثلان الأول من النحاس والثاني من الالومنیوم (حيث المقاومة ای 

| النوعية للنحاس أقل من المقاومة النوعية للالومنیوم ) » عن توصیلهما معا على التوازي مع 20۳ ۱ 
عند نقطة على محور ملف الألومنيوم :8 ليبا 
0 قرو (س) أقل من سای 9 ۷ یمکن سا 








ات 


ان باستخدام وه اه 


© لك نحاسي معزول 


(5) مقوم معددي 


(ح) عدد أكير م ن لفات الملف ۱ تسس 


ے ےک سس 


داد ره المحر لك الكهر بي على الذو ر 
و ایا متساو يه 


06 


1 عدة ملفات بين مسنم یتھاز 





۱ ۲ هر 9 ۲ ۱ 1 رها RK 5 N‏ ۱ 3 
فی الدائر ة الگھر بية المقابلة : المصابیح Milt K‏ متمائلة مو كسلة 1 ا کے ® ۹ 


û 9 0‏ ون هن 5 سے ات ۳ ۴ 1 ۳ فا | ا 9 
عا الو الي ۳ ۲ بطار یه م قفا“ الققاة مراك اذا اة ضا بالشکل ۱ ۱ ل ۲ 


| س 


۳ 1 1 ۱ بز 2ء فاي المصابیح لن تدعیر ات لا ری‎ I 


: عيد تو صیلهم ۳ الت 


1 ۸0 1۱۱( . 
1 4 ا قوطل س ] فقط مع ۷1 © 6 با 
ریا :۲۷ ےا ۶ ال نها 









۳۳ ۰ دي لت البتائي مساوي ھا ف الف القوي 


1 ۶ 1 لیر سے "نی 
کے ۱ | ص درم ا 7 6 ےو : 
وى اران ار چ سرن ۳ 1 رھ مہ ظط ا لی ایا ےا ہو 10ب ى 4 !١4إ6]6١6يممممسس‏ مم ااا ا 1 


۱ ) التهد 
رل 






۱۳ 


سس 
کح 00 090۳۹ 


8 . ۱ 5 3 ۱ 0 ۹ 
لشكل المقابل: سلك يمر به تيار كهربي موضوع بين نقطتین ( ۸> 13) ۰ فلذا تحرك السلك ۱ * أ 


تسیز عة مننظمة شل النقطة يقر نكو النقطة ۴ فان الشكل المعبر یں التغير الي کنافه الفیضش 
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و اس سس سس و 


8۲) 





2 dn) 7 چا‎ 


 -‏ سس سس سس سس سس 


۱ ۷ ۱ ۱ ۱ E 
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سس سس 
7إ ٹپیپ٘پَ۷َپََٰ1 ,0 سے و ص 





نيار خهربي متردد اف زج فلك عن دن المقاومة فان الشکل البياني الذي يعبر عن الجید والتيار مہ 


۵۷,۵ 
ma 1 


imax 


۵۷,۱ 
مسا 
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' 05 













آي 8 ۲ د ۱۱ ١‏ ار 1 
۲ آل تسا ق الهو ایس نی ةد ۳ الک نے ۱ 1 ۱ - ظ کے ۳ ۱ ا 
۳ 1 ہے ق ش1 1 
۱ = کک 5 الصا نت ۱ 1 | ۷ 1 ۰ ۱ ۳ ۱ ۱ 


۳۹ ۲ ڪا کک iF ê‏ اھ Û i‏ ۳ ۱ 
0 41 ود فاد اتا رظ ۱ 0 

© بزداد اضاءۃ (۸) ويقل اضاءۂ و niu‏ ۰ ۱ 

(ست) یز داد اضاء (8) و بقل ۱ 3 ۱ 


ون ضصاءة (ار) 1 ۲ 
ك2 بر داد اصاءہ () و (۷]) ۱ ۱ ۱ 
























ی 
5 یل | 
ثبت مؤشر الأمیتر العراري عندما .............. 
( )یتسار وق عرم 2 زدواج للملف مع ص27 ات از ده 
(س)تکو ن كمية الخر ا EF‏ لمتولدة فيه = صفر . 
9وی کی درا سس سرد سی 1 
داخل الصفحة » فان القوة المغناطي دید شوتر لزيا لک ...11111 EE ae‏ 





© أعلى الصفحة © أسفل الصفحة ‏ @ يسار الصفحة © مین لسن ۳+ 








- | سے ممم 
اير 


0 تردد ا الرنین في دانرة ( 6-1 . هفطن رای نامیاز بر ۱ 
© نے فا 2) معامل الحث الذائی للملف فقط ۱ 
© سعة المكثف فقا © (© ٠‏ 2)) معأ 

0 أميتر ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه إذا مر به تيار شدته ۸ص 00| وعندما تكون قراءة هذا الأميتر 0/۸ 01 يکونا 
فرق الجهد بين طرفیه ۷ 0.02 ؛ لکی يصبح الجهاز صالحا لقپاس تیار ات أقصاها 0.5 أمبير بوصل ملفه بمقاومة ..... ۱ 


0 توازي 0 توالي 02 توازری 62 توازي ۱ 















کی یہ ل وا 
(۲) فاراداي 0 کبرشرف 5 لینز 














POPE. م‎ ۱ ۱ 

۲ ۱۶ ۱ سس إن ےو 3) ومگثف مفاغلته السعوية (م+, 
ویو وجو مات یی سا مد أومية (8) وملف حث مفاعلته العلية 280ا 5 

٤‏ دانرة تيار متردد تحتوي علی وهك آو مو ۷۵ كت 

متصله على التوالي فان ز اویه الطور تساوقيا ......... 90° 


© 30° © 45° 2 60° س 


ا في الشكل المقابل المنحني الذي يمثل العلاقة بين الطول الموجي المصاحب لحر . 
لاقصی شدة (شعاع ( ,,د) للجسم و در جة حر ارنه المطلقة هو المنكني یی /۷ 
رل ۱ 2 
3 (وا 4 
































افضل ظاهرة تدعم فكرة النظرية الجسيمية للفوئون هي ظاهرة ......... 
التداخل و الحيوذ للضوع انعکاس الضه ع كومتون 

















أ علاقة الفوتون المقبعث من الانبعات المستحیت بب طاقة الفوتون الأصلی, 
([) آکیر من () أقل من . 










من السلك طا هي ۴ ء فإذا تم تبدیل كل من و » > کل مکان الاخر ہ فان القوة المؤثرة على وا 
([) تزداد بمقدار 4۳ (ص) تقل بمقدار 4۴ 
تزداد بمقدار ]5 تقل بمقدار 5۳ 







في الشکل المقابل: توجد حلقة مربعة من الاسلاك في مستوی الصفحة تحمل تیار كما 
' هو موضح یالشکل ومجال مغناطبسي موحد (8) موازیا للحلقة كما هو مبين بالرسم 
ا فان الحلقة تمیل الى اللوران ............... 
حول المحور ۴Q‏ وتحرك الضلع ,161 خارج الصفحة. 
٠‏ (ٍ) حول المحور ۴Q‏ وتحرك الضلع ,141 داخل الصفحة. 
حول المحور 118 وتحرك الضلع ۱۷1 خارج الصفحة. 

۱ حول المحور 118 ونحرك الضلع 1116 داخل الصفحة, 


پڑت 








5 نز‎ # 4 
۱ ۲ وا‎ ۳ 8 0 
e IBA EAM 
















لننانی ۱۱۱۱۱۱ ) هو 


(2) 10 (یا 20 


سس سس 
سح 


ملف لو لبي ي طويل لدت لفات لو حدة الا طو | ل منه 100 لفة يمر به تیار گهربی ۸ فاذا استخدم جزے سنه طه له 









0 ويمر به نفس التيار فان كثافة الفيض عن نقطة على محورة بالداخل ...... 


JE ۳‏ حر وا >م سز کے بی بیو 
رل نف للريع (م) تقل لانصف (ح) تزداد للضعف (5) لا تتغير 





5 في الداثر 2 المو ضحة بالشکل ۰ ادا كانت قراءة الفولتمیتر (۷ 6) فان قيمة موز 


المقاومة (18) تساوی : 


9 )5( 6 ٥2 © ۱5 © © 30 ۳ 


امنيا 





تيار التاتیر ثيري فی دائرة مغلقة نتيجة .. 





0 تخیر اتجاه المساحة ۱ تغير مقدار مساحة الملف 





0 ظاهرة لحید تثبت الخاصية الموجية لإلكترون ٍ 












































۳۹ 


۳ العیاز ۳ هب خر که 


ضر ا دا و 
ای 


۱ ۲ | ا5ا از و سک ناك 


تفاد اش یه ° وال خلا" 1 سطح د هأ و انعگاس 


۱ ۳ ۲ 
ارۓ ۳ عن اشن أ ۰ از و ند 
if ۱ 8 "٣ ۱ 1‏ رتچ لخن 1" 1 1 تست نفطتی زط 5 ی ےہ 





1" ا سا 
١ ۱‏ و ۳ و سے | 
۳ ۳ | شا ي مر ۷ 1 5 
۱ ۳ اذا گڑہۓ؛ۓ مشاه ےا دار نف 
a 0‏ ا 
ار 8 العباز اح خظا رہ کات 53 > 


"7 .نا نا اھ 1 ۱ 8 2 کی یت كنا 5 
| 53 نل نار عرز م نتان ا | !ناسا المؤ ٹر لع کہ یں د ا ہف 


۲ر 


۱ 








6 





×1 


۴ ا : ۱ ۳ - ۲ 
رم از ز و۳۱ الهو نز لی 


کے ای ان 1 
ںا اناز 5 کب کل تک 


٠ 8 1 





تستختم الو صلة أل لننائيه فی نهو تم م الثيا ر المثر لد, 


3 7 7 ۱ ا ۳ 
۱ قا د ص حتت 
اس ع ا 5 


زاوية انفر اج أشعة ال 


را العيارة صحيهة 











© العبارة خظأ 06 
0 العبارة خطأ 
0 العبارة خطأ 
لضم ۽ العادي أكير من زاوية انفراج أشعة الليزر, 
ل العبارة خطأ 















TU UU ۱‏ 1 0 4 کے 5 gr‏ کے اپ ۳ وا ۳ 


|] 


نموذج على المنهج كامل 





الأستلة (1 - 35) اختر الإجابة الصحيحة 


۳۱ 2 ۲۲ | ۲ |" 
ا ا 5 
ات 5 الصا 71 0 ۱ ۱ 8 ف ۳ 
الى 2 ل ایا حتنا میخض ۱ ا 
اتسار ی انمت آؤ كن اك 1 5 ال |" سا کا FT‏ 1 5 ۳ ۲ 0 | ۲ 
الا ختیار ات المّالہ پگ ف شاه اة ١‏ 7 
اد تج« لسن سے ات ز يادم فز اعقو أو میت الک ار سنا 28 2۳ 
= ع ...و وی سسسے ‏ ۳۳ ۱:۳ سانش ئے لفات 8 هب 


0 زياد تردد المصدر 


اس 7 1 ب 1 7 8 
تا نقص طول الملف اللو لب 
تست ہے ان 3 5 5 کے 





کور بے ۹ ۳ 1 ۳ 1 ا 83 ھی و و ۳۳ 
سے [ نادت الفقا گا الكتنك لوه ۱ ال ع ۱ و تم ۱ 
7ن يد 2 هف ری ا لے حتت ا انآ ہصح یح اه 


الشكل المقانا * اذا كا اما 0323 .9ۃ 
لني لشكل اقا انز | " أت كان الفششت تالا بسح السباع مجال 
کا ۹ E‏ .لله را نه المفةا 


(OD‏ 2 + (س) × ۔ 
ھ) ¥+ © ٭۔ 0 













سس سس 


بستخدم طالب ثلاث بوصلة صغيرة للتخطيط لاستکشاف المجال المغناطيسي حول قضيب مغناطيسيء ما هو الرسم 


4 جو 5 ۰۳۰5 5 5 5 6:6 5 5 8 


يج تم 


اے) ١‏ 
بت 7 ۱ 5 یل 
۱ : سس 20 - تح 
-__ .ہے مض مت ہے = 





2 
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الشكل البياني المقابل: يمثل العلاقه البيانية بين فرق الجهد المتردد والتيار المتردد 
خلال عنصر نقي من عناصر التيار المتردد؛ يكون هذا العنصر ............. 
مقاومة أومية عديمة الحث الذانی ملف حث مهمل المقاومة الأومية, 1 
(2) مكثف سعة عديم المقاومة الأومية (3) ملف حث بحتوي على مقاومة أومية. 









کک 










الفردي للإلكترونات 








سوبس ۱ نے الما له E‏ 
کے رہ ہیں aa‏ م > لاف ی فا لالب سپ 
انثتقالات محنمله ہیں د دا 8-4 م 


تست سيد ١‏ 5 
E ۳ ۰ ۳‏ : ۱ 2 
پا 3 ۱ ٩۱‏ قاہبل بو د مسحطط۔ ل ت قات 


۱ زتالة رت اف ہے تلك الانتفالات, ۲ 
۴ ۱ 0 ۱ ما TI‏ 0 ان ۳ : ۱ 
بان الهیدر و جین أي من تلك الا طباف لثاليه بدواای مج کے جا سب 






اھ a‏ عم عله كد عد a‏ 





1 ۳ ہف اد ۱ 








0 
لاح کل إلى الع تې 
Di‏ ۱ 
۲ عا ساد 








ا سے بے کے سےەەژثەؤىەحص٘ے+سسوچووصےذژدژو-أس-س-سص-ص-ص-س-ص-ٌٔمولنظطتتکےتھح.-ٌْٔے چا 


کال التالیة تمثل أربعة مصابيح متصلة بمصدر تيار كهربي أي الداثرة انسب لغرفة مدرسیه اآ. چک 











سعد سس وو جح - وس سب و 


| الشكل المقایل یمثل تغير القوة الدافعة الكهربية التأثيرية المتولدة في 







مع الزمن نتيجة لاختراق فيض مغناطيسي له فان الشکل ..... يعبر عن تغير 


لما ] 


الفيض المغناطيسي المخترق مع الزمن خلال تلك الفترة الزمنية. 


(wh by, (wb)‏ ہن 


۱118| 








سے r‏ ئ3 سے 
تس چ 
۰۰ 
enn‏ 53 5 


وس 
کے 19 ۲ ۱ 
ت في الفو لتم : :1 نو عدف عه 
"عدر من هده المشاو مات هو الذي مق مه 8 سپ 


أ 0 000 16 ظ 
۱ 1 ۱ ۱ 2 70 مع 500062 500000 


٣ ۱‏ فی الشكل المقابل: كثافة الف س سس 
0 » ا تہ فة (و) تعطي من الغلاقة .... 













uI(R=r) 


ری سب و © 0ے 


2F) 


الاير 4 9 
B= 128) 9‏ 9 له تفت عن 5 ہ 0 





|۹۲ ] 
سے سب ب ۱ 
١ |‏ تستخدم الاشعة السينية في در 37 التر کیب البلوري للمو اد لانها yD‏ سک 
([) أسرع من الضوء (س) غير مرئية 
2) مؤينة الغاز بے (5) تحيد عند نفاذها بين الذرات 








...ا سس 
سس = mm‏ 
پچ د 
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الدوائر التالية بها مقاومات م متماثلة وبنفس البطارية مهملة المقاومة ومصباح فأي الدوائر التالية يكون المصباح أكثر 








ظ المفتاح (عا) عند النقطة (a)‏ ء فاذا فصلنا مصدر الجهد عن الداثرة بوضع المفتاح (1) عند 8 1 
a‏ ۰ 


النقطة (). فان مقدار شحنة المکتف (2)) . 5 ۱ 


7200 360" 2400" 200 4 





۲ في الشكل المقابل يبين الکترون يدور في حلقة داترية في اتجاه عکس عقارب ۱ الساعة كما خر ۲ 
امرس عزفق ۱۱ الحلقة انجاهه EEO‏ ہے 8 
أسفل الصفحة 





([) أعلى الصفحة 


















9 5 نظام حديذ 8۵۵۷ 0٥805‏ ۱ 
العلوي من الحلقة ضعف مقاومة الجزء السفلى 





۷۲ فی الشكل المقابل إذا كانت مقاومة الجزء | 
منها؛ فان شذة المجال المغناطيسى عند مر كز ۲ ea‏ 
1 1 
(D‏ 76۳۵ 5 7 
۳ ال 
ent 5250-0 LAT 8 9‏ 











........ المقاومة الكلية للاو میثر. 
© ٹلاٹ أمئلاه 


8 2 ۷ 8 5 ۲ ۷ 5 ۲ ۷ داه 


۳3 


بع مب ےق 


یں سنس ا وه هس 
5 © 


0 في الشكل المقابل: عند مرور تیار كهربي في ملف داثري ی 
۰ ا 
























۳۹ يي ii‏ ٌ. 2 1 
| ات که كنك الک 1 ۳ بط فة رن کا 7 21 ۳ 5 
۳ ۱ فی ہے تی سک ال ۱ ۹ 5 ال 2 اک 1 Fi‏ ا ۷ r‏ 
ینت ف تسس ۴ ہا إلى تان الشے ات که نا انگ 
1 اڪ 
و 2 a Î‏ 15 گے ١‏ 
فا اصسا غ5 المص س ۱ ۱ 
لآہے! و 3 5 ۶ * ۳ ۳ ۲۳ ۰۳ 8 9 2 ور بو بر ۱ : 
ہے . 7 یچ 
۱ ۱ 8 
أ او شضضے بے الاپ ٢۰‏ تا ١‏ ۳ 
۱ 5 3 أ ۱ ت تق : ا ۰ 1 7 : 5 1 : 5 3 0 1 
ایل ا لتق لخو عت 0 
ےکنا لیے کے ححا 2 


۳۹ فی ۹ 1 ع مح‎ ٦ 
Bé) یا دز دات نع تقل‎ 


وس الشكل للمقايل” اس وہ ماع وف عن 
سس سا الاق ك او اد ۱ 5 
u‏ ۱ وه المخ‌فده بين راع : و گذلات 5 





| | المقاومة المكافتة 


WEI‏ وہ 


7سن وا 


۴ ۳۵ 





EI. 


(-) مترابطة 


یمکنها نقل الطاقة لمسافات بعيدة, 





٣‏ یسك السیلیکون سلوك العازل عندما یکون............ 


0 تقیا 5 في الظلمة (ح) بدرجة الصفر المطلق 











تتکو ن الدائرة الکهر بیه ا مبينة بأ لک | هن عضو د كهربي فقوتا الذافعة 


الكهربية م ومقاومته الداخلية مهملة وثلاث مقاومات أومية متمائلة ke‏ 


FEET 


(© , تا , 8) ودایود مقاومته نفس قيمة المقاومة الاومية لاي منها: فان النسبة ۷ 
e > 0‏ ۳ 5 3 0 7 


- دں asar gaa‏ سے يي < 











في الشکل المقابل: دانرة كهربية بها آمیتران ومقاومة كهربية وبطارية : 


فان قراعة الأميترات کا ع ل وو 


A22 Aı A: =Aı Û 
A > یم‎ © 














سس سس > 


يي اکا ظم ی Book‏ 0040 ۱ سس 
( استخدم جافانر متر مقاومة ملفه (,0) كفولتميتر > وعند توصيل ملفه على الثوالي بعقاوفة (1) راد صی مدى لني 
ی (د8) زاد أقصى مدى للقياس بمقدار , 





دار 5 أمثال مما بحمله ملفه و عند استبدال المقاومة (,11) بمقاومة آخر 
Ri.‏ 


مثل مما يحمله ملفه تكون النسبة بين 
1 


کم 1 ۱ 3 


- - سک سے ہے سج سمه 


پت العلاقة البيانية المقابلة. بين زاویة الدوران لملف والفيض المفداظيسى العار 
:ا استغرق زمن و 0.2 ليصل الي نصف فيمته العظمى 


بالملق ا بو کدد الو یز فاد 
فان نکم نوز د كاملة ليعو ذ نفس الوضم في ر من قدز ۵ 

0 0.85 (-) و 6..| 
2) 5 ۱.2 (ق 2.45 ۱ 
ومتر تجعل مقدار عزم الازدواج المزثر على ملفه لا يتغيز أثناء حرگة الموشر على التدریے ` ۱ 


7۷ 
١ ۱ 2۰ ے٤ا ٦‏ 
جمیع ما سيق . 








٭. ھ ۱ ۱ ۱ سام ےھ اوہ 








ح) الملفين الزنبركيين 


)6 تسه سس 1ك 0|4١4‏ 
س 2 











اربعة اسلاك مستقيمة طويلة تحمل تيارات 
المغناطيسية المزثرة على السلك كر ............. 
([)شمالي 9) جنوبي 
ع ۱ 
(©) شرق (ا غرب ۳ 
سس میتی سب هم ۳۲ ۱ 
سروس 


15 و 


۳ الشكل المقابل: يوضح محول كهربي يتكون من ملف ابتداني عدد لفاته ونا 0 
متصل بفرق جهد متردد ۷ 240 وملف ثانوي عدد لفائه الكلية ۸٥ا‏ 80 | 
| ويحتوي الملف الثانوي على عدة اطراف بحيث يمكن توصیل أي طرفين 

بالجهاز المراد تشغيله؛ في أي طرفين یتم توصیل جهازأ کهربیً بحتاج ۱ 


4 عه‎ )9( od © مه‎ © ab Û) 














ٹا 









المسافه بینهما الى ثلاث امثال فان القوة الناتجة لكل وحدة الاطوال ............ 


1 زره 


ہلا 3 ك 9 2 3 


سس 


المقایل سلکان متوازیان يمر بهما تیار كهربي 





موضوعان على مسطرة أفقية : الأول يحمل تیار ] والاخر 





يحمل تیار 21 في نفس اتجاه السلك الأول فان كثافة الفیض 


5T 31 2 17 @ 















نظام حديث 800 5۲8۸( 
۽ ف TE‏ ۳ 3 


i= 8‏ ۲ ول 
الموضع بالشگل فان انجاه ۳۳ في | السلك خ0 n‏ 


۲ سل فكان ین انم 














| ۱ 8 سب 
9 ۱ أسفل | ۱ ١‏ 7 2 م £ 1 


ا سے ا ی س یی - 








۳ موصل كهري طو بل مستقيم يحمل تيار مستقیماً پلحلی للشقيل نات 
السلك ساسا لهده الحلقه فان محصلة المجال EE‏ الحلقه .. 






ص و 9 





1 : / ۱ سكس را سے 
SS 0‏ شش سے ك5 ظ 
يج 200062 


ان المقاومة المجهولة نساوني 600042 
9 العبار 3 صحيحة 













اذا أسنتخدمنت Û‏ وہ ملفات الحصو ل على تيار تاذ قر زد | 


الز او به بين الملفات ("5ي4) 


۳ ۱ ۳۳ 7 
ار 5 العبار 5 اک رده ۰ ۲۱ 





سر | ۱ ١ 1 1 5° i‏ 
السكل التالی بمدل مكو | لے 35 گهر لال 7 ال نالف | کل 1 لا قهز ق ا ۲/۱۹ وف 
1 | ۶ 1 ۱1 ۹ ۳۱ ل 1 ١‏ 
المحول فان الجهد الخارج يكون 7 فولت 


3 5 1 ۳ 5 ۱ ! ۲ 
انا اعد از 5 صحی- 4ہ ۱ 1 ۱ 37 3 1 








م ل 0 اه له ۰ یی 3 





— ے سس سس 





20 


الخاصية التي تجعلنا نستخدم الأشعة السينية تستخدم فى د راسة اتر رالا ارد يسبب غیت للانگسار 


0 العبار 5 صكبدة 0 العبار ہے ئل 





ڪڪ سس سس سا سٗسمصح_! 1‏ 1ح ص ‏ 0< ی ا ىی-سشسشسأھهكج[جحج”|!ىہىژجِٗچےہہچہے 
سع 











دا كانت السكة الضوئیة لشعاع لیزر پسقط عمو دیا عل ۳028 عساقة وور 10 هي (1) نگون 


ع عندما یصبح السطح علي بعد ص 100 يكون 1 ۱0 


۱ 2۶۲۱ ۳ 


الضو ذية لهذا البق 


0 العبيارة صحيدة 0 .۳ ۳ سا 


0 العبارة صحيحة © العبارة خطا 








0 العبار ۳ صحیحة 0 العبار ف خطا 


--ے-ےے-۔-"|[ے - سس سس سس و سروس 








بر واج چ ۱ لے اس 2 ٦‏ ۱ ع 1 1 : ۱ 
عي كين الد ا 5 آل 1 تناك تدع لذ گھز بی تل 8۰1 تعبز ل لكاي الى الصتقر ۱ 



























الاستتق 1١‏ كد نر الإجابة د ساس ي ا سا 2 
n‏ جک ن تخترق أسطههما خطوط مجال مغناطسم طیسی كما هو مو سح لله ۸ کی هامر 


بالشكل فاذا گار , الفتضر ۱ | المغناطيسي الذي بخترق الجسم 1۱ ۱ يساوي ۱ تخل 








[ اس ) و لدي يخير 9 , الجسم (2) يساوي (31) فان ؛ 
0 ال 01ا ت 2001 ا ۵ (ح) ام 2 3ن ۱ کس 55 


1 ذا كانت قر ای ا الفو لتمیتر ۷ فان قيمة المقاومة الداخلية (0) تساري 
© 2 @ 20 


0 0.50 © 


لمقصود بانفعل الليزري ي کل مما ون 
([) اثارة ذرات الوسط الفعال 5 مستو ی طاقه شبه مستقر 

(-) حث الذرات المثارة على العودة قبل انتهاء فترة إثارتها. 

ج( تضخیم شدة الفو تو نات داخل التجويف الرنيني . 

(ي) تکبیر أو تضخیم عدد الفوتونات النائجة بالانبعاث المستحث. 


وفرق الجهد لمكثفين ۔ مختلفین تکون ۳ ۱ J (mC)‏ 






















۹ الشكل البياني المقليل: يمثل العلافة بین كمية الشحلة ا له 
سعة المكثف (۸) ..... سعة المكثف (13) 

اکبر من. (-) أقل من. (ٰ) تساوي ہے 

0 یتغیر لو قطعة معدنية عند تسخينها من اللون الأحمر إلى البرتقالى حئی تصل ۴ اللون الأبيض باستمرار ای 


۹ ز پا 2 الطو ل الموجي ونقص كمية الاشعاع الصادر عنها . 
ا ز پادة الطول الموجي وزيادة كمية الاشعاع الصادر عنها . 
2) نقص الطول الموجي ونقص كمية الاشعاع الصادر عنها . 


ظ ا ان اطول نجي وزيا كبية الاشماع تسار جدیا: 
: سس نتر 
e‏ 


0 تكون الطبيعة الجسيمية للإشعاع و ی ہق پا ار er‏ کر 
() الكبيرة جدا ‏ © المثوسطة (2) الصغيرة جدا عند جميع الاطوال الموجية 


ف 00177 

























۱ 

و 5 | 

۳ ا (3) صف 

۱ . الشكل المعایل۰ اذا کل 9 مسي للدت - 

ا في اشد ذا كانت محصلة كثافة الفيض . ۱ ف 
ا ۳۳ سك ۳ 5 ۱ ات ۳۳ 1۳ ی سو سكم 9 چ E‏ 7 3 1 القت ف ۳ لسلكين 
سا نقط 2 ۲ تسا ۳ 1 ت - د / 
)4( اي صقر فان سدة واتجاء الترا اء . ۱ 
۱ 55> ر )را 
0 1 وفي عکس الا تما ۱ 77 ع کف 

۱ ۱ 2 0.51 وفی نفس الان 4 ۱ 





۱ 1 تصلق 1 ده 3 ` 7 ۱ 
ھ از شي ٢ھ‏ لتاق , ریا li‏ اراق نفس الا کشا ۱ 


ا hE‏ تع د ا سس 
1 . | را سذ 1 
الشكل المه ا . یو صصح متهن عر اق الع اباد خا المنطقية ¿ ای ٩۱۱‏ | اب ےا 





| ۱ ۱ 
امیا 1 


۰ ملف مفاعلته الحثیة تساوي 2) 1000 فإذا تضاعفت قيمة كل من الحث الذاتی للملف وتردد التیار العار به فان مفاعلته 


الحثية تصبح ....... آوم , 


250 ۱000 )2 .0 4000 )1( 


| من الشكل المقابل : النسبة بين ( پور ظ سے وف 











۲ اي نوع من بلور رات أشباه با قم رمیات بت تركيز الالكترونات الحرة أكبر من ترکیز الفجو ۱ 
([) البلورة النقية عند درجات الحرارة المرتفعة , کے رس 
_ © بلورة من لدع م (ي) بلورة من النوع 1 


ہہ — س ص -- وت وی 











ع اد 


سے سس سے سے ہس سے سے س 


۳ بتناقص اس الأزرا رر تی 

1 (1) الاول (2) الثاني (3) الثالث (4) الرابع 

ا أي مما سبق يعتبر صحیحاً ۱ ۱ 

@ (ا)قط © 2)قط 0۵۰/08 ۰ 0۰008 2 ® )4)2( 









6 من تطبيقات الحث الذاتي للملفات 
(1) أفران الحث مصابيح الفلورسئت التيارات الدوامية 




























I, > ۱‏ 
بيأ شدنه حم 
8 اساك مسقم طويل موضوع عمودي على ستو الصفحة ويل بارا كن 
a ai‏ ن ۴ 
محصلة كثافة الفيض عند نفطة (و) يساوي 10041 * 5 واتجاهه لاعلی » فإن 
شدة واتجاه الثیار الكهربي العار فی الملف اللولبي غلفا بان (7:01/۸ 4۸×10 > ) 
4۵ (س) 3.65۸ (ه) 2.45۸ © 3.464 












الشکل المقابل يمثل ملف حت ومقاومة أومية ثابنة متضلين على التوالي مه بطازية 107 
٠‏ وكان فرق الجهد بين طرفي المقاومة ۷ 6 ؛ يكون فرق الجهد بين ظزفي العلك ... 


8۷6 :۷ 9 ٥ 








© قيمة المقاومة 8 © الشکل الهندسي للملف .۰ © عدد لفات الملف و 
(3) بء ج معا (ه) اہب جج ' 








© أنه أحادي الطول الموصي . © أنه ينتج عن طريق الانبعاث المستحث . 
2) أن فوتوناته مترابطة ومتوازية , (5) جميع ما سبق 









في الدوائر التالية : المقاومات متمائلة والمصابيح (۳) متماثلة والبطاريات متماثلة : تکون العلاقة بين شدة اصاء: 
Pe )1(‏ > رط > وط > Po‏ 
Pg > Pç < Po ۸‏ 
2( ع2 > Pa > Pa > Po‏ 
© ۵۸ < ۲ 


رسد کی 2 سس ہے 


1 ھت ہیں س.ر بوحدة ۰10/۵ 





ا 


(ھ) 1×10 سے 


- کک ا یکا 





۱ ا - 8 
1 سس 


۷٣ ۱ ۳‏ سقط سی 1 = 
0 ۱ سرءم ٭ علی سطح مه ن دالة ال اک 2 اه وچ 
۳ ند الضو م إل 1 6 ادا علمت أن ۽ 10-741 » و 
> "دي یعمل على ىء A‏ 2 = 10۰۳ × 1.6 = ع ؛ فان 


۶23( © اور یئ 
اا ۱ - 2 2,*۱ (ع) *1001 ب [ 2 ۹ 

ظ ۰۱ت ¢ ۳ (5) ١.211015‏ 

سو خدري على مقاومة أومية 


7 7 3 + ]اج 
إن فرق الجهد الک 
© بنة بتقدم فی 1 لطم نو ر ہمقدار 0 


2) یتخلف بمقدار 





نز 


LAE‏ ۷ هو 


؟] وملف خث .] ومكثف سغة ©) موصای: ن على !| لتو ال ی فاذا كانت العلاقة 


8 ا وع 






عن وبا 5 يتقدم في الطور بمقدار 455 عن ,۱ 


07 4 
عن ۱۷ 0 یتخلف فى الط ز بعقداں 9059 عن م٦‏ 


1 
ر گ الجهذ بير" > ع 
5 70 يفار یا ۱ (60V‏ فان مقدار المقاو مه الكلية للدائرة Ra‏ 8 
4 ہر سا کات 
5601 ۱ 5 ۱ 1 8 2 1 
(-) (۱06 2 1202 200 کس ۴۵ ےڈ 
1۵ ۸ ۸ 
سس الم ما 
1 سس سا ,کا e.‏ یا با ب8 


اع ع 
سمه - ع 
سس ده سح سس 


۵ جلفانومتر مقاو مة ملفه مع.... ٠‏ .. 
۱ وما ملفا 5042 : پنحرف موسر | 
ینحر مؤشرة إلى نهاية تدریجه بمزور تیار سدته 500/۸ ۰ تگون قيمة مقاومة مج 











لتیار للازم توصیله مع الجلفانومتر لتحو یله إلى آمیتر بفیس تیار آقصاه 5۸ تساه 3 

ظ في لغ تسا [ یا - 

سو 0 069 ae‏ هه 
TR‏ 1 


۱ : 
فى الشكل المقابل ۰ تتعين كثافة ا الفيض (B) AT‏ : عند ان و العلاقة . aA‏ ار 


۱ © (خ-2) ۲ © (خ 1 كه ہے 
۱ ۳3 ۳۹ سن 1 ۱ 7 سن 8 وا اھ = 
3 ال 
۱ تا لك 9 2 وف 
۱ ۱ ہے 2 41 .۰ ۷11 AT‏ پت ۱ 
























0 یر ۵ E‏ أشعة لليزر 











لمعدل الزمني للتغير مني للتغير في الفيض لمغناطيسي الذي يقطع ملف دنم ون ليل تلم فى وھ بصنم فیها 
الملف زاوية .............. مع خطوط الفيض 
(0 0° 30° 45° 90° 


وو مت تس دی می ۱ 0 
([) المقاومة الأومية فقط . © المفاعلة تة فا 
2) المفاعلة السعوية فقط | (5) جميع ما سبق 















1× | 5 ا 
لشكل الب لبيائي امقابل: يوضح التغیر في الفيض المغناطيسي (مم) الذي يخترق ملف مع 
تغیر الز من فاي العلاقات البيانية الثالية اد سي تعبر عن تغير القوة الدافعة المستحثة في 









1 
3 41 





ا2 


س : سم ہے 






KES‏ ای 


۳۴ ۶۱ ا ۰-- اوک ین 7 
8 لشكل الذي یمثل "0 اءة الامیتر 


1 E IN 


0 U 


0 یی الذي يعبر عن العلاقة بين قراءة الأميتر و قر اعد الفولتمپتر , 


15 514 9 3 5 عم م م ير 








سے ے ہے سے لسعم وس 


۲ 5 ۱ 

۳۵ 6 ابر ۵ التر | انز سدور الصو تة ال سبح ادا کل ر ۲5۱ ١‏ 1 2 1ھ ا ۱ ۱ 
۴ ۲ تاد 3 لے 3 59 8 نے آ 5 ال ال قتا ٢ ۳۲ 11 1 ١‏ 
0 5 2 ہی "کو 3 9 ۱ 


۳ 





4 وكان نيار . المجمع ۸ ؛ تكو : | ۱ 
تكون قيمة گل هن نسبه التوزيغ ےچ » ونسبه ا 
ریم ع ۶ و ۹ 











. 0-0930 © 098 .۸0 ۱ 
(ح) 0.96 - ۹0 (9) 09 .42 ۳ سس 





مس سس 









' يعتبر ملف الحث شی النبائظط الا لکتر و یه الف تقس ۳ ۱ ۲ e FET‏ 
22 العبار 3 کب کل که 2 ) ١١‏ لعبار 3 ا 

۳ 

لها ات ۱ 

لق اللي تقارب فی عاد ریات شبه 3 فى کل مدهما ا 

ر) العبارة خطأ 
۹ تعمل البوابة المنطقية 0۸ عمل مفتاحین متصلین على التوالي في الداثرة الكهربية 

: اضغ .۲ ا وه | 





گا إذا كانت المقاومة الخارجية المتصلة بداثرة الاومیتر تساوی ضعف مفاومته الكلية ء فان المزشر ینحرف إلى = التدريج 
ل العبارة صحيحة © العبارة خطأ 


۵ تحدم المقاومة الكبربية لأشباة الموضلات النقية عد درجة الصفن كلفن.. 
هن n‏ 


8 ما 








۱ 0 الوحدة 7 لو حدة (۷۵۷9): هي الفولت, 
۱ 5 هد کے صحيحة 





الأسئلة (1 - 35) اختر الاجابة الصحیحة: 
۱ 


([) أمبير لليد اليمنى ٠‏ © فلمنج اليد اليمنى .. 11 رقع ملع اید اليسرى 


لتعذید اتجاه ثور ان ملف السحر ك الکهر بی نستخنم فا دة 





من الظواهر الفيزيائية التی ے عجزت عن فير ها الفیزیاء الكلاسيكية کل مما يأتي ما عدا 80 3 





















([) اشعاع الجسم الاسود . (-) التأثير الكهروضوئي . 
ل عند تشغيل جهاز ليزر الهليوم نيون تثار ذرات ...... 1 کل 
([) النيون أولا ثم الهليوم , (س) الهبلیوم فقط ثم تنتقل طاقة إثارتها لذرات النيون. 
: : خ ہہ ۱ 
595 الهليوم والنيون معا معا 18 الهليوم أولاً ثم تليها ذرات النیون. 
٤‏ أل لان 5 ۱ کے جا : 
7 لدائر ة الکهربية المقابلة . سر یں ا = » يكون فرق سر 


| الجهد ہیں طرفي التوصيل 1 تساوي 


i I Î û Û اد بد اه تھا بي‎ ۱ E E FE 


16V 12۷ 60 8۷ @ 4۷ ÛD 








تنس 





في الشکل المة المقابل: مستقيم یحم مس وی 7 
e‏ تيار ] موضوع في مستوی الصفحة ٠‏ لکی يتأثر السلك 077 
بقوة ۴ في الاتجاه الموضح بالشکل يجب التأثیر ر عليه بمجال مغناطيسي منتظم اتجاهه ۳ ۰ 
۱ ([) موازي للصفخة ویتجه نحو اليم 7 دعا كدر ۱ 
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لجا العبارۂ خطا 



































0 العبارة خطا 
ا گی الو ك ل2 التنائية في ها ۳ النو و 7 از گیں gr ۱ ۱ ١‏ ۳ 


٣‏ دو ے 0 العبارة خطا 





سس ہے ح mm‏ 
| 8 5 ۳ ۳ 











۱ 1 ۱ .۱ 
ااا تد سس 
اب 


انزستور يتجه معظم تيار الباعث نحو المجمع بينما تيار القاعدة يكون صغير جدا 
2 العبار 5 صحیحة 2 العبارة خطأ 


ا نچ 














1 
۳ 


زداد شدة ضوء المصباح العادي ببعد المسافة عن المصذ تو موا سے سح 
: ۱ 0 العبارة. و خطا 





9 مس - 
سس سس 





الأسئلة 1١‏ 5 اختر الإخابة الصحتحۃ: 
مه مضاعف الجهد إلى مقاومة الفو لتمیتر الكلية ....... الواحد سای 


(ح) تساوي 


3 





۷۱ 5 7 7 5 
ات سبنٹے۔! قلا لا 8 
0 1 ۳ آر 


() أكبر من (-) أصغر من 


داله الشغل لمعدن تتوقف على 
(5) شدة الضوء الساقط على السملہ 6 زمن لعزم | انح ادم 


() نوع مادة الط 

کی معیں: ملف در الاک يتحرك بسرعة ثابتة ليدخل منطقة مجال مغناطيسي 8 ۱ ۱ 
ام "لد ىا ى مستوى الصفحة للداخل حتى يخرج منه » أي من الرسومات البيانية 5 
| "اه یمنل التيار المستحت في الملف مع الزمن 7 
۱ 





(5) فرق الجهد بین المصعد و المهبط 











۳ 


۱ 5 0 
0 





Sa o کی ا‎ 


: 8 » فلذا تم اعادة لفه , بحيث ز اد صف 


| عندما یمر تيار كهربي في ملف دائري يتولد عند مرکزه مجال مغناطي. 

سره إلى الضعف ؛ ومر به نفس التيار ء تصبح كثافة الفيض عند مركزه 
025B ©‏ کے ظ 

ا ار س) 0.5B‏ 52 8 ۱ 
مح تست .یرنه (ي) 48 

ار رر ےہ ےت لح ار ie O‏ 
7 میں سیل کج في ہنا ومیل رات سس 

والباعث 0.5۷ وقيمة المقاومة الم: صلة بالمجمع 50062 ۰ فإن قيمة تيار | 5 وفرق الجهد بين المجمع 

0 0.0005 
0002A 0.001 0 


| کے ص 
نسم 
لص كك 
و 
سس 
ہے 









سس 
امم 


۲ سے سے سے كك 
اف 


الشکل المقدا Vp POT TE‏ سس 
ا صب فصر رد ری ر ا ا رو و 
۱ حیث یمر الد ۳ ادا 7 ا ہے قفا : 7 ۱ و ۱ را 
تيار في الدائرة بأقصى شدة ‏ فإذا وضع قلب من المید وير ون ۳ 1 ۳ 


فان اضاءۃ المصباح و کس 


© تزداد 9 تقل ١‏ 2 لا تتغیر (8) تنعدم 
۱ ا ا کا کک ا سب ا i E‏ 























7 موصاتن من نفس المادة ال زر را ان 
۷ 1 "نك (5) طوله (24) ومعتاحة مقطعه ۸۱ و التانی ٦‏ 
نا * و شا ۲۱ 





لہ 1 ۰ ۰ 5 ناك 5 ۱ 1 و 1 

ص () ومسا مقطعه [ رز ) وضبلا ےا على التوالى مم 18 ك 150۷ 

۱ ۱ و کو ا 8 ١ =a‏ معنت[ تیا تالقسا ۲ - 

1 فصر نا ادف وک از اف مهدار شا )160 ۱ اذل ای ۳ ۰ الا ؛ فى ۳۳۹ ۷ ین 0 
4 1 ع ن الدادر 8 نقیشین 6 گان شاه شك 





الموصل () تساوي 


TC 
ا 2 م م ماح‎ ۳ ۳ 


() (۱06 (س) 2011 


500 )5( 4002 )2 54 


5 


1 1 ۱۱ ۱ ۴ ۳3 : ۳ 2 0 
دیق تفن پا یی یہ اه ان تا ہہ ۳ 


7 غلق ر) فقط غلق رع[ > بع[ معا ات ا 






() طردیأً مع التردد (-) طرديا مع مربع السعة 
١‏ © طرديا مع ۱ © عكسيا مع الطول الموجي 








يتحرك إلكترون في غلاف طاقة (4 > 0) حول نواة ذرة الهيدروجين وتصاحبه موجة موقوفة 
. طولها الموجي  )3(‏ یمکن تقدير نصف قطر الغلاف () من العلاقة: 
47 2 ۱ 


27 © r © ۶ 0 ۶ O 









30 6 70% 83.3 % 120% ÛD 








۲ في الدائرة الموضحة بالشكل : إذا كانت القدرة المفقودة في المقاومة ۸R,‏ تساوي 15۷۷ ؛ 

: ۱ ۰ س 4 5 
وكانت قراءة الأميتر ۵.5۸ ۰ والفولتمیتر 10۷ فان قيمة كل من المقاومة ر11 والقوة ۰ 
۱ الدافعة للبطار ید تساوي 0 )بد .ور ٦‏ 







6 نظام حدیث 800k‏ 0066 








٣ ۰ ۱ ۹‏ :1 و 3 1 1 
5 پنهدم عرم الا ده آج المؤثر شي القاقف 





7 
ل -۔- 2 یا 
)ی يلخدم غر م شان القطت ف . ااماه ۱ جميع ما : سبق 
ار ۳ 8 از حل م لضاني نشكا پا ی | الا جميم 3 
ادا كان عند لفات الما المقابل 0 لفة وبخثر قف فيضن مغناطيسي Wb‏ 3 0 


۲ هى هدا الفیض إلى 0.02۱۷ خلال 0.015 ؛ يكون مقدار آلقوة الدافعة 


1 1 أت اہ التیار في ١‏ المقاو مك ۳ 


لقنا كرا في ۱ الماٰی 
erif ۱ 3 1‏ لمقاوہ 
11 300۷ 






ن ا إلى a‏ 





KEE 200۷ ۱ 
ظ‎ ۷ ۸5 

8 الاك 2 . من 0 الي 8 

FFT 100¥ و تج‎ 
: SS i ASAS 


۱ سیق( ضبوء على نے فلا اڈ ١‏ 
۱ کت ج فلز لشغل لہ ۷ 3 فانطلقت منه الکتروناث طاقة حركتها العظم بام 0 * شاد 
تنسو نسافقط إلى تلت امتال 
6 ب قیمته تكون طاقة الحركة العظمی للالکترونات المنبعثة ٠‏ 


3 3 
) بج ۱5 © ۱2۰ 3) Tev‏ (5) بح 5 


و في در 5 لموضعۃ * 1 : 
بالشكل. ا TENET‏ 














با | 0 
سج و تك 
کے ساوت 1 جمیع میا سيق 





ن0 





عند اضاقة ن رات الفوسقور الى السا 


0 زيادة تركيز ز الفجوات ۱ 91 
! باوت عن اعدا 
© نقص | تركيز الالگت , ذا ر2 تركيز الالكترونات 
وناب , 
. (3) نقص ترکیز مرب . 





نی ا چم ١‏ ساط میٹاین ا ہتس ا 


علما بان ( کل یا صف پعتبر اختيار ) 7 يي 





















۱ 1 
0 ۱ 
١ [‏ تس 
"بر 5 | سے ۱ 
اخے) الطاقة الك پر ی 
ریا 2 1 TE‏ 1 
از الم ۱ ا 8 5 ۱ 
1 اه 5 5 
0 7 
EL.‏ کے | اک( 3 ظ 
فلز فك 8 اقلج. | لفك لاٹ ۱ 
پا ۱ ۱ 
يكنا 
1 
3 ساوت ۲ پا :۲ 
(0 ۸ © ۱ ۱ 
| 
ار 5 ۹ 
اع | ۱ ۱ كر او ا اك ا سس + ا 
رگا ۸3 0 اس و یا ۱ 











3 


3 ۳ سا ۱ | سس ۴۹ | 3 2 3 : 1 5 و تر م" قر ۱ ۲ ۲ ۷ ۱5 ۱ 0-7 
نك مستهيم طون |2111 ىار | لكر خا بسيز طالسا مكلقة پانجاه شمو دی على محال معتاطنسے منظم 


1 
ع ۳ 8 ۳ اھ کا ا ضس و ۳۳ 1 2 - ارم اه 7 ا 3 3 1 - و اس ا 7 1 ۳ 7 1 مد 1 1 و 1 
نناضة | يإ | ۶ الشتضل الفقفائل لتقلل الشاترق لشن , انلقو دة الذاقعة المسحن“ المنو لذة و السر عة > كان شب 88 ۳ 
1 ا 





20 © ا © 0.5 00 


-56۷ )6( 65V ۷ 25۷ O 





4 الشکل التالى: يوضح العلاقة بين طول موجة دي برولي (,) لجسم متحرك ومقلوب سرعته 
( ) ء ما مقدار كتلة هذا الجسم علفا بان علما بان ثابت بلانك 1.8 *6.625*107 : 
x 10°" kg @ 4.42 x 10 ke Û‏ 6.6 
۱ ۲ ۱ 1 2 ون 1[ " 
2) و *102 * ۱.5 © ۵ 10:15 x‏ 1.2 ۲ با : 











عندما تکون ق, د. ك الفعالة لملف دینامو (50۷) تکون ق, د. ك المتوسطه خلال ربع دورة تساوي ود 


45۷ 63۷ 10,7۷ @ ۱4۱.42۷ 0 





۳ ذا كانت طاقة الالکترون في كل من مستویات الطافة الثاني والسادس لذرة الھیدروجین هما (3,46۷- , 0.386۷ ) | 
على الترتیب اخسب الطول الموجي بالانجستروم لليف المنبعث عند انتقال الإلكترون من السادس إلى الثاني . 


4.113 43 4۱,13 @ 3232 0( 

















۱ 9 ۳۳۶ جدید ۳۵۵۷ wpe‏ ۱ 
77۳6 سم هرت یاوه ۳۳ 0 / 


2 | دائرة تیار متردد تحتو 7 على ملف نقی ومضدر ثيار متردد فاذا زآد عذذ لفات الملف الی عقا فيمتها فان ده ۳ ۲ 
المار فی الدائرةٌ ظ 
([) تقل الى النصف © تقل الى الربع 
تزداد الى اربعة امثال قيمتها تزداد الى مثلى قيمتها 





۱ الدا 1 آم TI‏ ۱ 7 5 9 وی | وٹ 1 
في الذائرة المفابلة : إذا کان ملف الحث عديم المقاومة الأومية فعند لحظة )۸ 


حم اش . 2 لق عدا ہک ù‏ ظ 
رل ۰ + 18 < و۷ 6 ,۱۸-۰۱ > و۷ (ح) IR‏ 3 .ام 


۔--٭ ت ی ہے e‏ ل س د ا سے 


([) 3.5 فرلت , © 7 فولت , 
(ح) 0.1 فولت . (8) صفر . 











. دینامو تيار متردد ينتج تيار كما بالشكل (1) ۰ لكي نحصل من نفس الدينامو على التيار كما بالشکل (2) يجب ٠.‏ 
([) زيادة مساحة الملف للضعف ۳ 
(-) زيادة عدد اللفات للضعف ۱ 

5 زيادة سرعه الدوران للضعف مع عکس اتجاه الحركة 
زيادة كثافة الفيض للضعف مع عكس اتجاه الحركة 


سپ 
۶ الل مس 






















1 ۱ : چهاز 3 ل E‏ تی تد ا EEA‏ ` 
۲ پورصسئ چھار يعمن سن خر أ 
محول مثالی, ؛ نگون : سيدة التبا 


0.07۸ 0.04۸ Û 













آلر في لمل الابتداني و 


کا 


24۸ )5( ۱5۸ 2) 


۲ سلك موصول مع مصدر فر 


ف جھدہ ثایت , و يمر به تیا 


ل (1) فکان كثافة الفیض عند نقطة (ك[) هي (ا): مت ان 
نادث مرات ثم وصل مم نف نے رة 


ا 0 8 © 8 9 


كٛ الجهد فان | کتافه الفیس عند نفس النقظطة تسا 


ا ای جنه ,ار بسقط ۱ 
با هو على سطح معدن فیطلق إلكترونات منه بطاقة مره ق ۷ وضوء آخر طول 


مو جتھ د يسقط على نفس المعد ن بطلق الکتر و نات بطاقة حركة فصو ی 401 احسب دالة الشغل للمعد. 


3.210 1 6( 32× 30 0 1 0 2۳۱0۳1 0 ۱.27107 J Û ۱ 











سس کڪ کے 


موصل كهري طويل مستقیم يحمل تيار مستقيماً ينحني لتشكيل حلقة دائرية كاملة ويصبح السلك مماساً لهذه | الحلقة قان 
8 الحلقة ... 


> میت و بل یل دقري راط ل بن لاسا مير يات رهق ی 
0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 














E» تغرف فیلیر شدرة فى سری‎ AST RT 
۱ العبارة صحيحة 0 العبارة خطا‎ 0 


۱ تطعم طلورة' ارگ TES‏ ل سيف 
0 العارةخطا 















نظام حدر 








لعز : المهت 5 ال ۱ 
' () العبارۂ خظأ 





(0661 Book 
ا‎ 


سس -س-× ×ط ک ھک o‏ نے 

5 ۲ 

۱ 5 ii 

اق 
1 ۱1 1 ایکا 
° 3 1 1 ا 
الا في ١‏ ۴ © لت 7 
د | اع : اف 


۱ ۰ 5 با 15 
7 ۳ ۱ نچ زیو 1 نے الط ۱ 
م اله 5 ال اطلز نة ۱ تا عله از سال 1 قیال 1 اشفا اتا اللا سلكية 


ای ځا ایا | ال ۶ 
تسح ام ا ل قفر و شالت الا قهن 
ارا ۳ ا کسی 

قد ۳ کم تا | + ف ۳ 

1 دز ید ا الغدار ۶ خظا 
ë7 ۴‏ 1 ع 1 

E 5‏ ےج ۳ 
لف لنٹ تر نا 


مكلف الضبقف و قلي لسا ۵ العلف للنصف فان رده کل الذبذباٹ ١‏ 


| زا لف و ۲۱ 
1 ادف از كان ۷ 


aaa جے‎ 





بي اي ند سد و وكيا عنقا | اليومية با انى ن و النظر یات 














ارد صحیها ) الغبا 


۳۳ برد يادة فرق الجهد بين الهدف , الفتيلة 
9 العبارة خظا 


الميكروسكوب الالكثروني كبيرة لآنه يمكن اكساب الالكترونات طاقة حركة عة جد 
9 العبارة خطأ 





























0 العبارة خطأ 














سس سس 





تن 


پت 
1 
3 
7 1 1 


ANN 









OPEN 001‏ 2 کامل ۱ پک 0 
ب 3 





۱ ۱ 6 ۵ ۷ | © ننه © ئا 


0 نموذج على ا منهج کامل 


۱ 7 0 ظ 
مل زسم المقايل دان و معا 
: : 2 الك داقر 5 الاه تنک ۳ ۳ زس و -- ۳۹ ف e‏ 
ہہت ريه بو 5 ۷ ث2 | : و فقاو هه ( 1۲ و هقان هة ۳ بر 





سو 





الأشتلة ۱۱ 35) اختر الاحایۃ الصحردة 


8 ؛ بای قیسد بهد تكب ٹ0 ف رقف پرغ 5 
۰ تعيير لما مه المتغير 5 از نتاح نيار قثر د ار [ عفر العفاه هة ,8 


© 30 (س) () 6 (ح) () و9 ری) 2 ۱2 





المتحرك عندما مر به تيار كهربي شدته ۸ر 50 
لفانومتر ز اوية قدر ها 20° 
عن وضع الصفر فإذا مر به تیار كما بالرسم فان 
قيصة نید 

52۶ © 32 0 

(ج) 605 80° 








>> ہے ھےے تست سل 


۳ ال ذا حرك مغناطيس قريا 1 بدا من حلقة معدنية موضو عة علي منضدة کیا بالشكل ‏ ان انهه التاثیر ي المتولد في 









44 
سے نظام حديث 5۵0۷ 00916 


“| ظهور مناطق حلقية على لوح الفوتوغرافي في التجربة 
المو ضحه بالشکل؛ يدل على أن الا لکتر و نات المتحر که لھا hii kai‏ 











([) كمية تحرك خطي ۰( كمية تحرك زاوي 


/ 2591 


0 القطب ۸ موجب» والقطب 8 سالب . (م) القطبين موجبين 
القطب ۸ سالب» والقطب 8 موجب. القطبين سالبین. 





امد ره یه 
uF ۱ uF‏ 2 
© ۶ں 4 (ك) uF‏ 5 
نطقيتين أحدهما بوابة 7104 والاخری × 


سپٹ 


فان نوع البوابة ۶ .......... یت 






ڪھ کے ہے ے سر ہے 


ORO AND ©‏ ۲ (و) لا توجد إجابة صحيحة 


لحا 





سس سس 
ا سب 





- ۳ 9 


فرق نے 9 ۱ 
نار انس كار ع الهحشهة ع کی ا تا 0 ۳ ا 
ایر ست سج لكسقكة :ع كفا يظهر المحال المغنا طیسی الناتج 


اج 
۳ 
ٹب 


ہت 

5 ضرمت تة القوی ۴ بین سلکین ناه 

ذا عن الاسلاك » ما هو الرسم التخطيطى الصو 3 
: 


mH ۷ 


۱ ۱ 
6 0 


وتات المنيعية نتیجة سقوط ضبوع على سطع فلز غل 


(س) تردد الضو ء الساقط 
كل من الشدة و التر دد للضوء الساقط 







تس 
س جا تسس 





۲ تعتمد القيمة العظمى لطاقة حركة الالکٹر 
که الضو الساقط 
(ج) زمن تعرض سطح الفلز للضوء 





(2) أعلى الصفحة + 


ج( عمودي داخل الصفحة 


(5) لا پتاثر بفوة 


فی الشكل المقابل: علاقة بيانية بين المفاعلة ( الحلية والسعوية ) مع التردد : 








فعندما يكون تردد المصدر 60 هيرتز تكون خواص الدائرة ,....,؛ 
O‏ سعوية ۱ ۱ 





20 40 60 


أومية لا توجد إجابة صحيحة 
f Hz)‏ جہ 


3 تل الصا کٹ بل یو یو وا قاط 
۳4 
ا 





5 ند 3 | ۸ 05 ۳ اأفهة یچ ٩‏ ۳۳ 57 ۱ ۳۹ ۱ 1 فى 
اع جا ۳ ا ۱ ۱ 14 آق ا 5" ۱۱ ۳ ۲ 
و بالسشنل ۰ قب ر انسگاه كر ف التاق ا ےڈ 
۱ قن ني ضا ااا م شلات ', الماك 
اك نر طا هر الس | سا لاد قنك عن ۱ 
ا" / 7 اپ = ان 1 1 م الوا 
1 ر شک لت 0 ل ۲ كد احاية کی ےڈ ك 





۴ 1۷ ل i ۹ : E‏ 3 ا "1 ۱ ۳ ا ۱ 
۳ 28× 0 با 3 اب ۳ 6 اب 
رتا قو توناداه مدر ابطه (ق) کل ما سیق 











في ال ۹ بل: در کیربیة با أمتران ومقاومة كهربية رای 


9 رھ > وخر لا ترجد علاقة بينيما 




















1 Fi 
2 55 خفيفاء فان شكل المچال ا‎ - 








3 1ھ 
یھ سا 1 
ذا "ار تب اتکی 8 ۸ ا 
7 ۱ از ایک ١‏ 0 ۷ 5 1 ظ 11 
۱ 1 مسنشز 


8 ی ری 
۱ 0 ۱ ۳ . الع 34 TT 1 ١‏ ۲ 
بنج" اللي اصاماك كانت قر ایو الق اد 









/ ۳ ك 1 70 ۲ ۳۹ 1 ج۸ ۱ 5 / أ 8 
لقاو ل ۲ 4 شا سعرز القر اعات دشا داق اھ a‏ رق FT‏ ۱۱ مک ۱/۷ ا 0 7 














5 امٹال شدة التيار المار بالملف تکون مقاومة الملف .8 ...... فقاو سة الصحز ع: 


0-12, ۰ هپ‎ ۰ RRO .ما‎ O 


۱ 6. اتیو به ابر الكاتود المو ضبحة بالشکل: اي مما يلى يزيد من آنحر اف أشعة الک یر 





0 ريادة فرق الجهد بين الفتيلة والمصعد. إنفاص شدة تيار الفتيلة. 
(ح) زيادة فرق الجهد بين اللوحين المعدنيين. ‏ ) زيادة شدة تيار الفتيلة 











سس ~~ 





دب تحتوي الدائرة على مقاومتين متصلتين على التوازي مع بطاریه : ۱ 
۱ ۱ و سی ند ur‏ ۱ 
أي من العبارات الثالية تدل علي قيمة شدة التیار عند النقاط  (‏ , لي) , ۳ سس ۱ 9 
التيار في 7 أكبر شدة اثبار الي پا ابر س يشب ۱ 


(ح) التيار في +1 اكبر شدة (6 التيارات متساوية في جميع النقاط ( ۸ , © , ۲ ) 





س 3 > مم 
ے_ر_ر۔ے a‏ 













ےچ 
.ے‫ بک نے ی 
ی 


. في الشکل المقابل: موصل طویل مجوف (سلك مستقیم علي شكل انبوب) مقسم الى 
موضوعة علي خط موازي لمحور الموصل فان كثافة الفیض عند هذه الثقاط ............. 






8, = بل > > یڈ (س) ,8 + ب8‎ O 
8, > B, > 8+ © ہق‎ = By, = و9‎ © 





> ا المحم 1 ت 
)ا سس "ا پ'کےو ‏ تی 





0 فوتون من أشعة جاما طاقته 662166۷ حدثت له تشتث ˆ 100360 يق ل 
متعدد بواسطة الالكترونات داخل المادة كما بالشكل: 

فإن كلا من: ری + رمک 

150 ۷ ۰ 500 ۷ 162 ۷6۷ ۰600 ا٤۶٤‎ 0( 
162 166 ۰:00 ۷ 962 16۷ ۰ 300 ۷ 














| الاشكال التالية. توضح أنصاف حلقات يمر بها نفس التیار 1 » فان ترتیب 





سس 1 
هذه الاشکال من حيث كثافة الفیض عن ۲ 












© o 
B, يه > وظ ۲ وق ے‎ Û 
By, ے‎ Ba > وا‎ + B, © 


م 






777--1 مده مسمس mm‏ 





! ثلاث مقاومات (62۰1062 20 .0001 , 





(ح) () 30 
۱ دینامو تيار متردد السرعة الزاوية لملفه (نی) رک 


۳ نا رش دور 5 و اخدة لماؤة 
1 1 ال . 7 سس کہ و فا ما 
ب © 77 


1 







الشکل المقابل: يوضح جلفاتومتر يمك" : 


ن تخویده إلى فو لتميتر عفد غلة 
۰ ۱ ۱ 7 

۱ اسا الفا 1 1 ۱ ۱ 3 1 : ۳ ۱ 4 1 ۰ a‏ ۲ 7 

ي من المشاحين كز » ر) ۰ ي اي الحالنین يمكن استخدام الفو لئمیٹر 5 

5 


TET TELL 


فقط © غلق ر فقط 2) غلق 6ء K+‏ معا (5) ترك المفاتیح دو 


| حصا 
ا 


جحھد- ہو" سے سس 


يمر به تيار كهربي لداخل الصفحة عمودي على 
الصفحه بین قطبین مغناطیسین» فاٍن ترتیب محصلة كثافة الفیض ...... 

5 

By > و8‎ > Bc < و8‎ Û 
By > Bp = Br > Bp 


سس — 


Br < Bp ©‏ < و8 < By‏ ارتا 
Bc = Bp (3‏ = و8 = ر8 


(ق) جميع المقاومات تستهلك نفس القدرة 


حن © 


حم سر 1 جس على التواز بي فان القدر 5 المستهلكة تكون اگبر ها يمكن فين المقاه هة .. ۱ 
۵ 10 304 ۱ 

















:4+ ۱ ا نظام حديث Open 800٤‏ د ۱ 





حسم پلاستيكك للكشاف 





يتلاك 5 قد 


ای 
6 ۱ 
1 
1 
ِ۳ 


= س س س س سس مص - 


تنل زر 5 مشقر : 1 في التصوير الثلاثي الابعاد تقاطم الاشعة المز جعیه مع ألو شعة المغادر 4 للکنسه 


0 العبارة خطا 








۳۱ ی | تسم ۳ ۱ 7 
لابو ك المع صت نال سج سفنت بمنابة مفتاح مغلق 
۹ ج : 
: سے 
تست زا ۳ = سس ] 
ت 
ار العبارة صحيحة 6 السا ۳ خط 


۳ ی داثرة الثر انز ستور كمفتاح كانت القوة الدافعة الكهربية للبطا نشج (م )1۷ 
لمجمع (1) = 9860 وفرق الجهد بين المجمع والباعث 0.2۷ فان شدة تيار المجمع تساوي 4 | 


سم 


ار با العبار 7 صحیجحة 0 العنا لعبار 5 iE‏ 


10۷ . وصة دائرة 





الشكل المقایل إل لذي يظهر تا فاذا از دصل الطر فا (4 [ بالقطب ا الاسلاب : للبطار يه 
اللبطارية فان التوصيل يصبح عكسيا 








۱ 


î‏ تا 


۱ 1 
يب من الواحد ال 





ال بسا اند سس 
“ا 


للا اقسق 
ورای لیب 


ل) العبارة 


۴ 4 3 التكبير De‏ كبيرة كذا _ 


© العبارة خطا 


خصل 


۱ 
ا سح لاو 3 لا 


5 . ۲1 ۱ ٍ ۸ 
ا" از ٹ تفط 
خر 


ون في مسارات متعرجا 








ال 
Î‏ 














الاستلة (1 - 35) اختر الأجابة الصحيحة.: 
3 لے لے 
أي أجزاء الجلفانومتر: بجع ماد ار _ زم الا زدواج المؤدر على ملفه لا يتغير أثناء حركة الموشر على الت بع 


© أسطوانة الحديد المطاوع ۰ ۰ ©) الأقطاب المغناطيسية المقعرة 


(ح) الملفين الزنبركيين (2م) جميع ما سبق 





سو م oo‏ کے ہے = ل س a‏ سے : = E‏ 


ا | 


الب كانت قر اد الفو لتميتر 6۷ تكون القوة الدافعة للعمو د . با ہج فولت 


6 9 2) ۱2 (يا 18 





سس سس س 
۰ - 2 











۳ تفسر التفاعلات الكيميانية بین المواد عن طريق الفيزياء الکمیه على مستوي..... 


0ك کا ۱ 
0 المو اد 00 التفاعل والناتجه من التفاعل , 95 كد الم اذ المتفاعلة و الناتحة 


عدد ااجزینات او الد زات المتفاعلة والناتحة . ۲ © الجزيءَ الو احد أو الدرة الو احدة 











عند توصیل مكثفين (6۱ + 6) م معا على التوالي مع مصدر تیار مستمر وکائت 0-202 فان مقداز قرق الجید بی : 
لوحي المكثف ی) ........ فرق الجهد بين لوحي المکثف رم ۱ 


(1) ثلاثة امثل وس ۱۱۸۰۱۰ يساوي ی 





7 _.سستتتتچچچجچخچً یی ْ ضس سععسی.آپ-گی‫ٰی-ص-صىسھمم_م ‏ مے 


شرط كن یی يحت فوتون ذرة مثارة على انبعاث فوتون منها..... 
([) أن بتساوی تردد الفوتون الساقط مع تردد الذرة المثارة , 


تسس 
سس 
.- سس 


(-) أن يتساوى طاقة الفوتون الذي سینتج مع الفرق بين مستويي الطاقة التي سوف ينتقل بینهما 
2) أن يتساوى طاقة الفوتون السافط مع الفرق بين مستوى الطاقة التي سوف تنتقل بينهما الذرة الم 2 
جميع ما سبق , 





تسس 


الشكل المقابل باقن لكر الضفیة :رت عم دي عليه سلك س ٠‏ ۱ "اص 
۱ ۱ اق المغخاطيسية التؤثرة على السلك يكو ۶ 
(1) في مستوی الصفحة لاعلی () اي ستری الصفحة لأسفل 
عمودية على الصفحة للخار ج عمودية على الصفحة للداخل وس 


ی تسس 





اا ا ۰ 
ا اسك 
ج 








7 إذا كانت طاقة الحركة للإلكترون الم م بی متس 
: ايا 
قز | کے سے ر ل سط 
Hz‏ 10 7,5 


ج معدني 
ءغ شرا 5 
ال تردد يلز 


۱9 
| 1.67 جوا ل ہینما پسقط على المعدن صم ۾ تز ددع 


3 ۱ 
لتحرير الإلكترون علما بان ثابت بلانك = و 10-34 :5,625 , 


5 084: 1 





د ا زا م ۱ جنک 
5.08411 (ه) 45*۱0۳ )3( 451015 


ره تاد مترد (181.6) عن زيادة رن "و" 


i 8 i "1 ۳‏ 5 
حمر بكر توا ھی الصضقر شار تاک التبا 


قر lı‏ كه م FRR‏ 
نز داد 5 اقآ سے عت / 


€ کر تاك تع سے 3 ۷" 14 شق 
ی ۳۳ 


۱ ۱ 
1 
۱ 4 تگو ر تر ۱ سم 
۱ ۱ 


۰ 


طیف افتصضیاص فطل ۸ | 4 
لا اقاس سی کته 


۳/۳7 ون 
۳ ۱ از 8 52 نة ثل 


اف 2" مب ۳ اسل 


2: ۲ 8 5 5 5 





| خحمة ابلاگ نت و رف ) 
AFA‏ لفقا عقب طول كل منها (]) ونصف قطر كل منها (۲) و ۴ا * ۱ وعة عل التواز ی فما : ۱ 


| 5 / 
قطر سلك له نفس ل الطول ومقاومته تساوي مقاومة مجموعة الأسلاك . 














۱ ۲ 1 چ 
1 یا ۔ (ح) 3۴ 0 
0 ادا زاد تردد الضوء الساقط على سطح ظز إلى تیف فان ن عدد الالکترونات الگهز و ضونیه المتحررة 3 
1 ([) يزدا د لی وت ل يزداد ۔ إلى أربعة أمثال قيمته (2) يقل للتصف (5) لا يتغير 











1 
۱ 


الشكل البياني: 3 عن علاقة الور بين الجهد والتيار مع الزمن أثناء عمل الداثرة المهتزة هو . 





0 الشكل الیزانی المقابل ٠‏ يمثل العلاقة البيائية يوضع التغیر فی الفیض ار الذي یخترق ملف f"‏ 
o RE‏ هد Ey et E‏ ا 






















کیہ 4 نظام حديك 8۵0۷ ۵۵6۲ 





ا a‏ ۶ سس سيمت انا 
7 ید : ۱ الداليا عند اطوال | الموجية 
کون الطبيعة المو جية [النموذع الماگروسکوبی) لاشماع الكهرومخناطيسي هي کا 


کلب ۱ 
: 3 و ا ا و ) عند جميع الاطوال الموجية 
س آلمته طك 2 الصغير خذا سلایت س ار ل لجو َك 


























زول الگرد الر "۱ الثناظر ی 20 ۲ اہنت 
is 11001 © 0100 9 ۱0۵0۱۱ (‏ 












ہے سے سس د 5 





ال في للدائرة الكهربية المقابلة إذا كان الدايود مٹالی: شا ن فرق الجهد بين النفظتین 





في الدوائر المقابلة : المصابيح متماثلة » والأعمدة الكهربية 
۱ متمادلة وہ ميملة المقاو 7 الداخلية 3 فقي اي الذو انز التالية تكون ۱ 


إضاءة المص ار ج أكثر سطو عا اوایها أقل سطو عا 





قي الشکل المقایل - ١‏ نا | کانت 020 بين مركز الحلقة الداثر رة والسلك الطویل ت تساو ي 6 وكانت > كثافة الف ۲ 


س ياد فان النسبه بين ,1 : د[ ٠‏ وكذلك اتجا تجاه التيار (11) في السلك .. 
03 | السبةب ۸ اھر رہ _ 
KOE‏ 0> وین 







۹ في الشكل المقابل : ما التغير الحادث على المصباح ,] لحظة غلق المفتاح و" 
© يتوهج مه يتوهج لحظیا ‏ همم لابنائر (و) غير ذلك 











۱ 
as... |‏ جج ج ج 085 
ت 2 . 
۱ 5 _- تسس :سس تم جٗ -_ے_۔ےوت- 
8 - قح ےچ 2222222 +7 

زار تنقيا ساسح اس 5 كبير عا تلع ه ۱9 4 

| | ۱ سے > تر ا لے رحب ]| الغا نگ 5 
Fi 2‏ 7 لے 


ای 21 ؟ ۲ 
كبز طصو لها الم ج 













۳۳ سے یا (س [ اق | وا ےت پر ۱ 
۱ اس سام نی آاع EI‏ 1 ۱ 5 :1 نو 1 ۹ ۳ ۳ ۱ 
ا تع نت تہ ان ا 8 8 از 2 5 ج 
و هنیا فقاوم 1 ہے ال اق ضغ جا 2 3 
کے و 7 سے 4 ۳ ساھے 1 جا بج ۱ ۲ 5 
س 1 9 كك س 8 11 نا ۱۱ ۱ . ۱ ۱ 2 ۱ التق پا 
۰ ۳ تا ۶ تا سا 02.1 نظ ف5 آ EE‏ ة. ا الل ال و | 
۱ 1 5 | ۳ ا 8 قم ۳ : 
اخرى د فلت الحساسيیة ال الوك نم .س . : 
59 میں تسیز اتی 0.091 1 6 
۲ پت 
/ 1 ۹ 53 ۳ 
0 ۳ 95 5 مخض | ۱ 
0 ب ار - و 1 
: 5 1 سی ۱ ا ۱ 
ا لس E E‏ ۱ 
om‏ و مم چ ی سے ی سے حضا 
| كل هما يادي هيز سعات اللیز؛ عم ا 0ك ۳ A1‏ : 3 
ال -۔ 2 ال جا ںا بر 0 ٠‏ ”ی لاست 1 لے ۳ ۳ | | e‏ 5 5 ۲ ا ۱ 
= 7 5 ۴ سس آ اس اذا کار اکاد ی الح ل لصو عي سا عدا ایا 
: 1 سب بو ت ان . 1 1 ۳ ۰ . 
ر ا اله و لدر كيز 8 ال لب (س) التتا دا اع نپ ا و ہیں ک3 س ۰ 
راي ك9 -' خل و السکیه ذ اج( عدم الا نف اج (6 | نع جات اللو لو اخذ 
r‏ 2س أ يا ا تاي شر EEE‏ ا 
نك نادت ۳ لس عفد لب ۱ لاف 17 © اپ 1 1 ب1 
بر ہے ان تمر د ل سے ۳ لت وہ شمسا ات حا | ا۹ے ۰۳" فا" 5 1 ۱ :۴ تا ل 8 


ا ا عا ةا انا انا 7 تلا 





في الشكل المقابل : قراءة الامیثر تساوي ......., سا تا ...1ل 
(0) ۱۸ 2۸ 
جا 3۸ ۱ (3) 4۸ 


رھ & 8 ِٴ ۲ 1 ت تی 3 ت و ٠‏ وا ۓ ۱ EET‏ نیعت تہ - 0 ع وعایق سض 9 3:3 
ملفا دائري 8 سط ببطارية میم المفاه مه الداخلية فكانت كتافة الفيضص عند نقطة على شکور م 4[ قاذا قطع تصف 











لفاته ووصل الجز ء الباقي بنفس البطارية + فان كثافة الفیض عند نقطة على محوره تصیح ..... 
1.5B ($) 0.5B 2B B (0)‏ 


الشکل المقابل يوضح ثلاثة محولات 16 » .1 : 1 من 





البيانات الموضحة على الرسم أي منها يكون رافع للتيار 
© >1 فقط افقط ‏ (ح) ]1 فقط 
(5) ۰1 (ھ9) با » ۱۷ 











مع ازدیاد خطوط الفيض التي تقطع ملف ثائوي تتولد فيه قوة دافعة تاه ر ٠‏ 
([) طردية. عكسية. ) مترددة. تشاب و ۱ 
الشكل يوضح تیار من البروئونات لف قافن الاشهماء لم رضح بالشكل يجيت يكن > 7717777 
. موازيأ لسلك مستقیم طویل يحمل تيار شدته (1) ؛ تکون كثافة الفیض عند نقطة 
(۸) ........... كثافة الفيض عند نقطة (1), . 
© اکبرمن ٠‏ © أقل.من << ©©) تساري () غير ذلك تسش 












حو سد 5 


سس و 3 
1 
کا 
ع ١‏ 














سد با 
e‏ 
سس 


a ۱ 9 E 5 ۱‏ ۱۱۰ ض سا 5 , ی ٩‏ 2 / 
۱ هم 595 7 MN o‏ بخ + ENI‏ نات الحرة عند در جه خز از معيده 
۹ في البلورة 7-٣‏ تكون نسبة تركيز الفجوات إلى تركيز الإلخترو 


اکبر من (س) أقل من (حم) تساوي غير 


3 بي في الشكل المقابل: تكون القوة الدافعة المكافئة بين ۸ ؛ 8 تساوي ..... ل 
20 3 ۱ 5 ۱ 99 
ا س (س) سے (2) Zero‏ غير ذلك || 


3 لاك 






9 


ت- << 





۷ سلکان (۸)ء (13) من مادتین مختلفتین لهما نفس الطول ونفس مساحة المقطع وصل كل منهما بداثرة مغلقة وتم تحربکهر 


بسرعة و احدة في اتجاه عمودي على انجاه خطوط مجال مغناطيسي منتظم فکانت شدة التيار المار في دائرة السلك ۸۱/ 
أكبر منها في دائرة السلك (13)؛ تکون المفاومة النوعية لمادة السلك (۸) ........... المقاومة النوعية لماد: السلك رم 


([) تساوي ۱ م) أكبر من, (2) أقل من. (5) غير ذلك 


> مس ہے پچے 


سے ا 





۳ ۱ کا , لا 1 مم ۰ ۱ ۳ 0 ۱ ۱ 
و أبياني المقابل: یوضح العلاقة بين فرق الجهد الكلي المقاس بالفولتمیتر(۷) ومقاومة 0 
| مضاعف الجهد (۴) ٠‏ فان نقطة (») تدل على ........ » كذلك ميل الخط يساوي ......... | 


23 یر کر ہر رش ۰ ۱ 
i 7‏ ۱ 7 8 











الدور الذي تقوم ك عملية التطعيم في آشیاه المو صللات النفية شو زيادة 9 لاا 
0 عند الا لکتر و نات الحرة (س) عذد الفجوات 
المقاومة النوعية التوصيلية الكهربية 


۳ 

















ادا كانت نسبة التکبیر لترانز تور = 40 و المقا؛ مه اامتصلة بدا : الم A‏ ۳۲۱۱ ہد ۱ 
نزستور = 30 والمقاو بدائرة المجمع = 562 والجهد بین المجمع و الباعت 


۷ وجهد البطارية 5 فولت ؛ فان ثابت التوزیع يساوي ............ 

رل 3.2105 @ 0.99 2 0.97 © 9.7 

جلفانو متر ذو الملف المتحرك آقصی زاوية انحراف له من وضع الصفر 80 فإذا مر به تیار شدته ۱ 30m‏ کہ ۱ 
زاوية انحرافه عن وضع الصفر 60۳ ۰ يكون أقصى تيار يمكن أن يقيسه الجهاز إذا وصل بمجزی تیار مقاومته 0.01 

من مقاومة ملفه. ۱ 


2.2۸ Û 





404۸ 44A 





20۸ 








—-—— یسیو 
تست 
بسح ےے _ 


لأسئلة 7۳۷ 45 اي العبارات الثالية ص 7 3 


]| عند سحب مو سل وزيادة طوله للضعف نر 































16 35 
شاف ی شقا 5 


۲ ۳ ۲ . 
۳ ا القن 5 
عل ۵ 





اة 
له ا 
ر اف لا 


7 1 | 
2 كلما 9 2 القند الذري لمادة الهذف 3 فی انبر ۳ ۳ الگاٹ ۲ ار ۱ ۱ ۲ 77 ۳ ۳ ی ع 
9 العبارة صحيحة س ۲ ۱ E‏ ۳ ا ۷ ۳ ۰ 
۴ تخد ألا شعة السينية ر3 ۳ یه" 
۸ ۱ في فی اسك ندر گیب الیله و ار قش الب د لقن ۲ زتها الغالية على النفلا 
0 العبارة صحيحة 0 الغبار ٤‏ خا | 
0 کا العينية 5 7 - 
۹ تعمل 2۳ المطياف على تجميع اشعة كل لون فى ا غ 
کشا بت و 9 السا لعبارة خطا 
ہے . 55 سب الف سعد - 
3 يتاخر فرق الجهد على التيار , بزاوية 459 فى دائرة 60 اذا كانت توة المكتف اس ق 
ن) العيارة ص خی اه 0 العبارة خطا 
3 می تور بیان اروت ت على سطح الفوتونات تساوي التغیر في كمية حركة الفوتون × عدد الفه تو نات الت 
تسقط على سطح في الثانية 
ل0 العبارة صحيحة 6 ا خطا 
۲ لوا ۱ 
وحدات قيلي و م ا ا هي وحدفت قیس الزمن . 
ز) العیار ‏ صحيحة 0 العبارة خطا 
وذ بنھگس یج لاقي قب ردي 
0 برجم 











3 ماما والفواتمیتر في الدانرة 
0 





العبارة خطأ 


3 ہے جو 77 7 


© العبارة خطأ 


سس سس سس = 
































الاسئلة (1 - 35) اختر الإجابة الصخيحة: 
كاف العند التنائی د(() 1001 ) هو 70 سٗ ' 


2 ۱0 (ح)‎ 8 4D 


ےک کے aaa‏ ہے ہے 





















ع8 لقو و لتمیتر بمقدار ۹ 1 تگون الو د الا لذاقعة ۳ فو لت. س 


89 12 )2( 9 @ 




















اد الصلبة يتم اثارة الو سط الفعال بواسطة طاقة ..... 
— س »ی 6 
پمتل العادقة السا لبیانیه بين فرق الجهد المتردد والتيار المتردد خلال 











الشکل البياني المقابل: یمتا 

عنصر نفي من عناصر التيار المتردد يكون هذا العنصر .. 

([) مقاومة آومية عديمة الحث الذاتي 0© ملف حث مهمل المقاومة الأومية 
52 مخنف سعه عديم المقاومة الأومية )5( مقاومه وملف ومکثف 








سلکان مستقیان طویلان ومتوازیان پحملان تيار له نفس الشدة فکانت القوة التي يؤثر با یلع مر 
وعند تضاعف شدة التيار في كل منهما وزيادة المسافة العمودية بيئهما على ثلاث ث أمثال قيمتها فا: ن القوة المتبادلة 


۱ نہ تعد 
تا "8 


4 2۳ 





4F 


اشعاع کهر و مغناطيسي 










Open Boek نظام حديث‎ 








سس ٍ کل دائرة » تگون قراءة اا 
فى الدواثر الکھر بية التالية UF APR‏ تین ۰)٩‏ ف ۳ 


7 ادف یت کا ۳ 


ہ صحجھ داوس ور 


ادا زادت كمية تحرك جسم بمقدار ٩۵‏ 25 فان طاقة حرکته تزید بمقدار نو و وا وا و و i‏ می 
6O‏ 56% (ه) ۷۰ 25 





© قي دائرة قتراززستور كمفتاح كانت القوة کے ۴ اثرة المج 
. المجمع (ع11) = 9862 وفرق الجهد بين المجمع والباعث 2۷ 0 فان شدة تيار ۳ 
([ ۸ 0.1 2 0.2 .محم 





سیت ۰ 25 روک 










تک 


6 عمودي نما على مستوی ال زاسون 








اکل بوضح علاقات بی بين شة التتماع وقول الوم 100 5 
عبر کا ۱ جا من ۱ 14 )© | 


۱ ۱ 1 ۱ 
0 کا کا لی - وا Mi‏ يبقارم ی و ]|| 
ا یرو اميم و ۱ ۱ 

0 ۳ 0 8 1 ۱ ۱ ۰ ۳ 





=5 5S SERE سا ار‎ >> 


ن ن ن ۱ و 3 پیر لیزر ار 






















0۱ في الترانزستور إذا كانت 0 > ,8 فان 2 
i +‏ © 0,989 ` کو من ۱ 
۳۹ ۵ 0.899 )6 0.889 

0 أي من الأشكال ی 
حرازة ( 7) أقل من 


1 
ثي توضہ منحنیات | لاشعاع الصا 


نر 5 لیے ق , ۳۷۹ ۱ 
نرجة حرارة (لا) , ,۶ من جسمین آسودین (۸) ۰ (۷) ادا كانت درجه ۱ 
۱ 


1 : 5 
۹ 


5 





۰ 
جک ےس سی سی و و 


- 
جج و و 
کے اس 
ہے سے 














۱ ۳ 59 وھ سے و سی :2 سے و ات 2 
١‏ او هيدر عقاو متفه الكلية ۱ ١‏ یب ku‏ :1 ۳ ۳ 1 ین ۱ حا ۴ 2 : ید 
۱ يه 2000 وم يسير مؤشره إلى صفر التدريج عند مرور تيار (1) في دائرته وعند توصيل مقاومة 


خارجية قیمتها 10000 بين طرفي الجهاز مر في داثرته تيار شدته (,1) تکون النسبة ® تساوي 


الي ا ھا گا گل قد قد SS‏ 


م 1 حم 1 .حم 1 .حم 1 
۹ نف 6 3-0 










من الدینامو من الصفر رکه او تن هو[ )فان زمن وصوله" ۱ 


ذا كان زمن وصول ايار لمتردد انئج 


۱ 26 © 1.5 © © 0.5 D 


۱ Rr ® ۱.5 Rr © - ۷ © Rr O 











ندم عزم قي لقطب المتاد في ملف المحرك اكهربي في اللحظة تی يسل فيه ملف زاوية... ........ مع المجال. 
900 99 58 © 5 





نظام حديذ 8606 Open‏ نے د 


() 0.04 (م) 0.07 
(2) 5 24 





سو ٹیس لہا اہ نول ۱ 


۷٦ 3۷۱ (ه)‎ 2.2۷۱ 2۷۱ 












سس 1 


26 الشكل میس کی‎ ٣ 
مجھول ہت مسر‎ 
فان المكون المجهول ل () هر .. یی‎ 
مکلف 9 مد‎ 
مفنا‎ )3( o. 
ماج‎ 









مرور انبر لسر وتسمج بمرور التيار المتر و ۱ ET‏ 


ونز داد شدته بزيادة تر دد الديار..... 








الک 1 قاب = 0 ہر لت با 


ان هخا د اه و وا ۳۳ ۰ ىد عيبل 000 ۱ 
بمقا سنخدامه لقیاس فروق جهد حيث ثم تو صیله 3000 هرا 
ومين وشلا فرصيل ںا ا لجهز ؛ الجهاز يقيس أكبر فرق جهد ممكر )| E‏ 
ہکس الجهار يفيس اكد ہے 59 | ج 
القن غلق .. 5 ۱ 5 ۱ ال 

0 060 ی ۰ ۱ 





9 3 عه 5 نا فقط (عم) وا فقا ن ۰۷۱ 1۱ معا 


الأسئلة 36 45 أي العبار ات التالية صحيحة وأيها خاطتة: 


"ل] في دوائر لتیار المتردد التي تحتوي على ملف حث ومكثف سعة تكون المعاوقة هي الفرق بين المفاعلثين الحثية والسعوية ' 
لیا ن العبار 5 ص حر ها 9 العبارة ظا 









من المادة إلا إذا كانت في صورة ذرات منفصلة أو في الحالة الغازية تحت ضغط متخفض, 
ل م شع خط 





۱۳ 7 ۱ العبارة صحيحة 0 العبارة خطا‎ 0 ٢ 





' ٢غ‏ يعتبر السیلیکون والجرمانيوم من أشباه الموصلات. 
ےک 0 العبارة صحيحة ۱ 0 العبارة خطأ 1 د 

















1 5< النواه تنتج كمية هانلة من الطاقة, 
| 0 العبارة خطا 























هذا المولد الكهربي يحتوي على مقوم معدني, 
ت في الوضع ()) تكون الزاوية بين خطوط الفيض ومستوى الملف 90۴ 
© يكون انواء لتیار الكهربي في الوضع (9) مضاد لانجلهاثبار ا ا 











6 ور عر الاب 
سس 

گر کرک 
xx 28‏ 


BM 8‏ .از ھا بل ين 





۳ الدوائر التالية : تمثل أسلاك من تفض المادة اطوالها موضحة على الرسم بدلالة () وکناک مسالحة ال 
والدوائر موصلة بنفس البطارية تكون العلاقة بين قراءة الأميتر في الدوائر الأربعة ......... 








Vi = 0 





3 1 
0<حواحوط ۰ ۵ و < 1 ۶ را <با 
٤ )‏ ۱ اض اض د 2 ا < 29۶۱ 








am 8 





۶ 1 کک 1 i‏ ۱ 0 77 1 
ت7 0“ 


۲۲۰۳ : 


وس 


ای سی میں ى ۱ ۱ ہہ ت 


سز غلق المفتاح 5# 
و كسم 












5 07 1 اج ت 1 
حخقیقراء ا شكل الف 1 87 | لد لك وظر 3 فق الور زر فك المقة 5 ظز ۳1 








١ ۱ | ۹‏ 
را ل یں 
: | یا٢‏ 1 
ا 
٦‏ إذا كانت تساسيرية الجلفاۃ (ا(ا5 فک ۱ ر گا ۴ 
۱ تو متر میدز و اآمبیز/ قسم ؛ وكان الا رر شكون من عفر 5 ات 


للجلفانو میتر ا ,, I‏ 





لا ۸ ۳۳ (ا5 سا ره 1 
0 301 4 ۸۵ 5 (ح) ۸۸ ۱0 رگا mA‏ 20 







الشكل ال 





| لمقابل: یوج حلقة نط قاقر هر تعر ساك القن يدوا ار قور راد فر الحلقة 
۱ تيار مستحث عند الاقتراب ,اا ل ل تمه التيار ا کو رہ ۰ظ 


۹۷ تنحرف إبرة جلفانومتر متصل طرفیه بملف حلزوني عند إدخال المغناطيس بسر عة الى العلف لأن ...... ۱ 
([) عدد لفات الملف كبير (ے) الملف يقطع خطوط الفيض المغناطيسي 
2 عدد لفات املف اليل 0 مه سا سدق 
7 الشکل المقابل يوضح ای مر : : من ن الاباك اغا 
3 3 
© - 0 
9 



































۱ ۱ 
ا سس 
الموضحة بالشکل 
0 في در 7 تکون شدة لتیار ؛ ومعامل حت الذاتي للملف اللازم 6۵ 80 2 
ويله فيدر لكي يمر اتير مساب a‏ کت ال 
كل 1۸ E‏ > 000۱1 کے ےد 
f= 50 Hz ۱ 0.025 H ۱‏ 
| 0.02511 
H‏ 0.001 
معرفة درجة حرارة مس و بی القاقج جٹھا چوپ ان ۱ 
0 سمر as‏ © الامتصا خی (3) جميع ما سبق ۱ 
"| من الشكل المقايل : |: : إذا كانت المكثفات متمائلة » ۳3 یل جس ۳۹ 2 ۱ 
السعوية آکبر ما يمكن في الدائرۃ............ با ور ۳ ہا لها" EF‏ 
i ۱ ۱‏ جح 3 
3 فلا 7 040 4 ۱ 











سلكان (۸) ء FERT‏ ۲۳۳ 
ا الجهد بین طرفي ۸ يساوي 3۷ ؛ وبين طرفي 89 يساوي ۰2۷ تکون النسبة بين نصقی قطرییما هه تساوي .. تن 


26© 1 © - 0 0 


عزم ثناني القطب المتولد في حلقة معدنية یمر بها تيار يكون .... 
(1) له مقدار فقط ولیس له اتجاه (2) له اتجاه موازي لمحوز الملف 
(3) اتجاهه یعتمد على اتجاه التيار (4) مفداره يتوقف على شدة التيار 


أي العبا رات السايق ضصحیحه 


١ 0‏ قط © 2 فقط @ 3421 


ژکژکحےچحىًکطکھهھ ۔ ہے ے - سس سوت سس م - 












© 4۰3۰2 (ه) 4۰2۰1 








اذا که ن الطول الموج ال 133 ۱3۳ ۱ ۸۳ 3000 فارجد دالة الشفل له ذا كانت برعة الضوء في الهواء تساو 1 
5 ) ×3 + علما پان و[ 1034 h = 6.625 x‏ 


0 ل 10-34 »625 6 55 ۱۹0 0 9 662417 0 رو 





۱ ا کن الود ملي لش ار مر اه ری ہ۔‎ TREE 























ات زز مل مفاطیسی كثافة فیضه (8) ؛ 
ا Ehme,‏ حلب ہیں و ( 
کا ازن »لضي أي مندلق تغير مر مض انك( يكنا 
. التيار المستحث في الحلقة كما بالشكل () ..... ظ 








ظ 5 
© (1) قط 00 رو ۱ 91 و الى 
لا ا 
وت ماع اللیزر ر عصتر تلق رة ذرات المادة تی r‏ عونت 
۷ ری رس س یھ ت7 











(2) تفرقه 


۸ جلفانومتر مقاومة ملفه ۸ عندما يمر بملفه تیار شدته 1 انحرف مؤشرة بزاوية 0 ء وعندما یوصل ملفه بمجزی تيار 
,8 وعند امرار نفس التیار في الجهاز قلت زاوية انحرأف موشره إلى الربع تکون مقاومة المجز گا ............ 
RC 0‏ 9 © 6ای Re‏ 1 

ات مصادر ضونية ثایتة الشدة هي الاصفر والاخضر والازرق اجمیعها تحدث تلثیر کهروضوني عند سقوط أشعتها 
٦‏ سنج ما نیا سل على انیعاث عدد أكبر 


من الالکترونات الكهروضوئية ........ 
() الأصفر )نتر 2 © الأزرق © جمیعهم تسیب اتبعاث نفس العدد 


























اه فيدر المقابلة aA E‏ با ۱ 


9 2۸ ۸0 





o‏ مع سور نی السينية حن ہی تمرف 
. (1) النفاذية . (2) الشدۂ (3) الطول س2 (4) طريقة الانبعات . 
: ۱ اي العبار ات السابقة ۱ صحيحة: 


O MO MO . ]‏ ©0 42 © (1)ء(4) 


ل بد به قم تار گرب في ملف خازوني عد غق در کون سب تود ۔ و ۱ وت - 1 
© تیار مستحث طردي. ۱ 
ل) تيار عكسي يقاوم التيار الأصلي. 


ح الواقي 2 الفیزی 

















ہے كدو ۰ ۷ نت ١‏ سض تحص سس 
۴ في الشكل المقابل تعد كثافة الفيض المغناطیسی, عند 0 6 واتجافها ہیں ا 
x 101 1 40 ۱‏ .52 عمودي على ا نحة الغا = أءء ۱ ۱ ۱ 
x TFT ۱ ۱‏ پا کا | عمودي على ۹ ۳ للداخل ۱ 2 سود یں ۴ 
ا | x 107١‏ 6257 عمودي على الصفحة للخار < رت 
عل ا 


۱ ۱ 0 ۱ عمودي على الصفعة للداخل 


۱ محول مثالي يعمل على فرق جهد ابتدائي | 340¥( فإذا كان عدد لفات الملف الثانوي ضعف عدد لفات الملف الابتداني 
| وشدة تيار الملف الابتدائي ( 34 ) ؛ يكون كل من فرق الجهد وشدة الثیار في الملف الثانوي.... 

۱.5 ۸ ۰120۷ 2 ۱.5 A ۰480 ۷ 0( 

© ملت ۵ ۰۱20۷ 6۸ 





8 الشكل المفلیل: : یو صضح سلكا' مس لا (ab)‏ 9 قابلان للحركة على موصلین اخرین 


ويؤئر علیهم فيض مغناطيسي عمودي على مستوی الصفحة للداخل :إذا سحب السلك (35) 
نحو الیسار بسرعه ثابتة (۷) ۰ يكون اتجاه حركة السلك (لن) واتجاه التيار المار فيه #9 
([) نحو اليمين والتيار من ل إلى ع (س) نحو اليمين والتیار من ح إلى 4. 
















۱ 
0 (ح) نحو اليسار والتیار من ل إلى ع (5) نحو اليسار والتیار من ع إلى 4 
سے ۱ 0 ِ ات سس سح 2 با ری قد کین ۱ 
ا ے ۱ سیب کے 5 مسد تا فلاف a e‏ ہے س 
۱ ۳ ملف لولبي يمر به تيار كهربي فکانت كثافة الفیض عند نقطة على محوره ء فاذا قطع الملف من منتصفه وامر باحد 
۱ النصفين نفس التيار فان كثافة الفیض عند نقطة على محوره تصبح و 
#9 8 0.25 8 0.5 6 8 0.75 60 
2 في الشكل المقابل: أثناء تحريك المغناطيس في الاتجاه الموضح فان شدة إضاءة 5 ہس HESE‏ 
لمصیاح aa aS‏ سی ہے 
حا سارہ لے ا نے e‏ سرد 


ہے سح تچ سم ۔۔ جس ہے سے لمعم mam‏ سس ص سس لس تست 











0 سهلة 3 لتخزین سهولة ا اشارة لضوضاء عن الإشارة الر نيسية. 
ور بالضوضاه اكوم 0 المعلومة لكمن في الشفرة أو الكود ولیس قيمة الإشارة. 


مد مت 





ك ھ دائرة کهربية يتصل فيه على التوالي مصدر كهربي متردد وسكك مقاومته 0 40 وملف ل الذاتی 035 فري' 
رمكثف مفاعلته السعوية 62 246 فتخلف فرق الجهد الكلي عن التيار بزاوية ظلها ( 2.85- ) فإن تردد المصدر 
الكهربي .. 












100 Hz )© 60 Hz © 50 Hz © 






















45 4 نظام حديث 800k‏ 06610 













3 ی لشکل المقابل عند غلق المفتاح »1 فان جمیع العبارات التالية صحيحة عدا 3 
© يتوهج المصباح . يتوهج المصباح لحظياً 
(ح) بتولد في الملف الابتدائي تيار مستحث بالحث الذاتي 
پتولد فی الملف تيار مستحث لحظي بالحث المتبادل. 


9 








































(1) 8۸ لاعلی ۸ لاسفل ظ ۱ .ا 
6۸ لأعلى ۸ لاسفل 








TET 
. لا يمكن تعيين فرق الجهد بين طرفي المصباح‎ )-( 
. (ح) الأميتر يقيس شدة التيار الكلي بالدائرة‎ 
, يجب تبديل موضع كل من الأميتر والفولتميتر‎ )5( 


الشكل البياني المقایل : یوضح العلاقة بين تیار المجمع (ع1) وتبار القاعدة ۱ 

ً (و]) لترانزستور ممم : من الرسم یکون کل من : 

۱ ۶۰ ع1 عن تيار ۲0۸ 0.45 جع 
STE‏ 


















٢ 5‏ چلفانومتر حياس مقامة ملفه ۱060 سیر هه ا 7 5 7 
رية قوته 


الدافعة الكهربية 1.517 ؛ تكون قيمة المقاومة الخارجية التي تجعل المؤشر ینحرف إلى ربع التدريج 
ظ سے 2 2 75 8 1500 ری 2250 


بال کے ے 






ساسا و ور و 
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3 A 
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تست 
تست 
هت 
7 م 


NEFER.‏ ا 
اة (36 - 45 أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاصة ہت 7881 
















- 2 | 1 8 7 = ا الا تالق ےھ 
نة Fa"‏ 
۱ ۱ 
سے قافأ فی ۱۱ 
۔ تک 
۲ 2 5 
۱ 
با 
۱ 9 و 
س 
سج هنهه. يمكن استخدافة ف اج ہے ره قفا تبععد 
انعبار 5 ڪا 
: ۱ ۱ 5 ۳ | 81 ۱ 5 كت 1 8 سی 2ه ور ع 1 
١‏ ۱ لکا سيكي لتفسير , ظاهرة الدائير الكهر وضو ني پر داد کی افك ز لکتر ۱ تال ات ها نع نے رق حا 
۳ 9 العبار و خظا 
e Daa 3‏ ۳ 
از ۲ . ١‏ حرف 8 ل ٤ھ‏ آ3 ۲ 8 و ۳ بت ۳ ضف ۲۰ ٦‏ ر5 9 ١‏ ی 9 
ینہ سز حك دور ال ملف الدب مو يزذاذ منو سط ]رجح المٹو لد شال التو ر و الكاملة 
۱ ہے وت 
اتآ انهیاز د صحبجهھ 9 العبارة خطا 
8 
آل آتغٹو ز 3 هم مادة شبه موصل نهم في حاله اتزا دینامیگی قف ھا تلم 285 کے الشقهع ال مع عد لٹ - 


© العبارة خطأ 








الاطوال الموجية لطیف الا متصاص ال: لخطى لعتصير هي نفسها الا طو ال المو جیه لطیف لا تبعات لخضی دشر سم 


5 


) العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 


© العبارة خطا 


سے عاد << = ہے االننسششسشسل/ للم ل للش سس ل ےت | سس - 


ہے کے ہے ہن ۳[ ال سس ا سح سم لبي و هس 


ہے ۓ 
۴ 























هم مار في ملفه . و عزم الازدواج المؤثر على ملفه 
© مقارمته نی 


ر[) تزداد للضعف (ه) تزداد ثلاثة أمثال تزداد ستة أمثال تزداد تة أمثلل 
ت ثابتة معلومة القطر حول FF‏ ہہ "E‏ 

© ) القوة یر بن رون والنواة 

الاتزان ین القوتين القزتين الاين 


0 الكل الفا برضح. کرای جس اق مقرم کی تون 
3 | السهة المكافلة للمكثفات 1.517 يجب غلق ... 











77 أي من الأشعة الآتية لها قل طول موی 27 ۱ 
([) اشعه المیکروویف (س) اشعه ناما الا شعة تحت الحمراء الا شعة السينية . ۱ 





الجدول المقابل یبین مواصفات ثلاث مو صلات معدنیه مصنوعة من مه اد مخثلفة 
( ۰ لإ :2 ) ولها نفس مساحة المقطع. تكون اائسبة بين رى : 
1 هي التوصيلية الکهر بية . 

1 © 89:32:2 (س) 2 : 8 : 
۱ 2) 2:8:3 © ۰2 3 


1 ۳ ی 
















9 a@ 9 م‎ 2 a (D 





O gi تتٌتتص-سم٠سً- ہے‎ 


۱ عر هرمن هوا و رو وی سب رد ہک الثادث 
emfc (‏ = وه = emfa > emfs > emfc © . emfa‏ 





emfn > emfc = emfa emfn > emfc > emfa )2‏ 
ا في الشکل المقایل : القوة الدافعة للبطارية تساوي ............ فولت 2 ۳ 





5 24 لھ 


س۔ےژٗژ سبي 


کت یھ یزور و PP POPE‏ 
لكي تنعدم كثافة الفيض عند اق ظ 

© 1011 جهة اليمين © 0.101 جهة اليسار 

ظ 0 جهة الیسار جهة اليمين 





u. 08‏ 000 7ا سس 
سس" نٹ تأثير ایر كبرو ضو ۹ ۷ ۳ 


9 


ہے = ص و 
ڪڪ _-ل ان 22" ۱1 سے ۔ے ت ٦ے‏ ۴۰ 
7 و کا ۳ ۱ و ال ۹ 51 جميعها د 
فی و 5 و الأخضر أب ات 


. اقل مر 


کے اة 
5 سوئية نايت 


بعد الا ۳ عن ن السطح أقل من بعد الاخ 


۱ رت مصادر 


۱ 


1 التكاف فان لبلورة تون وڈ یک پا 


ن نقية بعنصر ٹلاٹی 
(س)) سالبة الشحنھ 0 متعادلة كهربيا 


مس - 


من الشكز المقابل کون یسایس عد مركز الف (0) من الاق ۱ 


1 1 
ما رر 


ک2 


اميل ال اقستتم فی الشكل لبیاقی , المقابل پمتل .. 
رل) كمية تحرك الفوتون . 95 ف عي ره للفوتون . 
(>) طاقة الفوتون . (9) ضعف طاقة الفوتون . 


+ ات [ ۱ عت إزاء ۲ 

حدة اللقياب حت لقی ‏ الگس باد 

و حند س۴ نشیس لكمية الفيز يائية 1 
0( معامل الحث الذاتي (س) معامل النفاذیة المغناطيسية شدة الثيار 


- 6 وی اس سم عصص ویس ی سب بر 
< سس سس تحت 
٠‏ و 


سا 


مقاومة الفولتميئرافي الشكل 1001003 ۰ ومع اهمال المقاومة الداخلية للبظارية 
فتكون قراعته ..... 


Zero )9( 2۷ )2 ۷ 4۷ 0 


في الشكل المفاپل: الذي يوضيج تكوين الهولوجرام في التصویر المجسم تکون الا: ۱ 


(3) )2( © )۱۱ O 













ê‏ ے ۱ سے ڪڪ ص م س س 
ل 1117 STE‏ 
۳ ارب طويلة تحمل نفس التیار وموضوعة عمودیا على مستوى الصفحة كما بالشکل ؛ 3 
بكرن أتجاأة القوة الم زٹرۂ ٤‏ على 1 0 ۸ ۱ 
A 6 4‏ 00یو وو وی کو - A‏ 
و ك1 


a. | في طيف ذرة الهيدروجين ؛ النسبة بيك بين أكبر طول موجي فى ما نسلسلة لیسان ال أ ا ۱ نے ا‎ ٤ 


لو 40 شب ا 


۱ : ۱ ۳۹ ۳۹ چس سب ° 
ل اذا : 3 اد عند ات ماف حك متسل باتتكا تیار شنز لك ای الضعف فان مفاعلته الحنية . وديا مي الا 


EG‏ یع ا می يه (3) تقل للریم 








— رب ل ~~ ۳ 
| لحي سس 


| ی مت = 


۳ فى لحظة تولد القوة | الدافعة الكيربية 1 ل ی کت تگون 5 العاف و اتگاه ااقدت 


2 سیوا 


ظ 
۲ 0° 9 0 ۵ ۰46 ) 90° ۱ ظ 





ہا ۰ لس سك - - کے 
2_| سے سس 





۳ سس نت ۳۳۳ 


رھد نف دقري با زا نذا المقاء مة الداخلية ‏ ؛ إذا زادت عدد لفات الملف إلى الضحضف دون تخیر قطره مم ۱ 
اتصاله بنفس البطارية ؛ فان كثافة الفيض عند مرگزه ...... ۱ 


() تزيد للضعف © تزید 4 أمثال ©) تقل للنصف ۰ (2) لا تتغير 



















































۱ 1 اون ۱ 00 ۱ 
ا ۱ ۷ ۴ فى 5 ۱ 0 ا ۳ ی 3 ۱ ۱ ۱ : 
ف ادا سقط شعاع ليزر على منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف فان شعاع الليزر... 


([) يخرج دون أن يعاني أي انحراف. يتحلل الى ألوان الطيف السبعة. 

2) لا بتحلل ولكن ينحرف عن مساره. (3) لا توحد إجابة صحيحة. م 

7 لح سے ٹاش ل ا ا سے يسا 
عند استخدام الترانزستور في تكبير الجهد والقدرة بطريقة القاعدة المشتركة تكون مقاومة دائرة المجمع مع القاعدة .... 


۱ ا ` ۱ 


و ما ۱ 5 تد عو 5 ۲ 8 و ۲ ۲ ۲ 


eu‏ 9 سای له هد مج 























+ © 58 0 
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پا نعم سد مده مج تق و س 


لتكت يرب جص 








س 


سے ار شا للا 









لج ور الال اه لي لمن فياف ری 
0 05۷ 0.0 ا ا نا "لے 














نفس الشدة 1 ee ROS‏ 
0 طاقةشماع لیزر 2 گر من اة شعاع الضوء الأزرق العادي. 
© کتلة فوتون اللیزر الأحمر أقل من کتلتھ فوتون الضوء الازرق العادي. 
()سرعة شعاع اللیزر الاحمر اکبر من سرعة شعاع الضوء الازرق العادي 
زاوية تفرق شعاع اللیزر الأحمر أقل من زاوية تفرق شعاع الضوء الازرق العادي. 





6 التیار المستحث المتولد في ملف بسبب تغير شدة التیار المار فيه يرجع إلى ..................... 
(1) الحث المتبادل © الحث الذاتي 


التیارات الدوامية 20 (ي) عزم الازدواج 


0 فان ور اقب مین میا 
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- کت جا‎ 9 ٦ 
۴ کے 2 جج ۳ 1 سے بے‎ 
لودو د‎ 258 ۲ 
۲ 1 ۱ 
. ١ 
[| 
۰ | 


کم 2 


1 ۲ ۱ نا رس بمقلوسة خارجيه داري ضعف مقارمته لكلية فان مؤشرة ينعرف 8 

0) العبارة صحيحة e.‏ ® 

الا اد فی مسایح لون مت تمت 
حر نا و 0 العبارة خطا 


E 
١ 
















A 


ج 
س 


مت 17ک _ a‏ نے ۷ 


«99 

7 5 
8 
وسسویچوچھت 


؛ تزداد طاقة حركة الالکترون المشنت 
حيحة 0 0 العبارة خطأ 








۲ 4 1 
۲ 
۳ ۱۳ 








1 بحدث ققد لبي القدر ۳ الكهر بيك علي 
| 6 العبارة صحيخة 


او ' ۱ 5 ا 
ار 8 العبار 2 خطا 





ا ۱ ۱ : 0 ۱ اس ۱ 1 | | ۳ ١‏ 3 8 1 ۰ ۱ ۱ : - ۱ : 1 
5 | ۹ ۳ ےک 1 1 ۱ سپ ۱ ٦‏ 

3 1 ' سا ی : في ار اح ۱ ہے از || ' , 1 ۹ || 8 ۲ 

| | ل ۲ 1 3 اس تز 1 1 ۱ ۱ 


تعیار د خطا 





۱ ۱ ا کے یا ۰ 8 8:۰ 
۱ 3 لكي عض میگر وسکوب في تكبير جسم ما یجب أن تكون النسبة بين الظول الهو جم لااشعة الى أبعلد الجسم اگبر 


سے 1 ۱ نعه , _ ۱ ۳ ۱ 
() العيارةٌ صحيحة ٦‏ الها 2 دا 
ان تعبار ۳ خظا 








ا سح - 





خطه ط قر نهو ار تمتل اطیاف انیعاٹ خطية العناصر الموجودة ین جو الشھسس ۱ 






یا ند ل العبارة خطا 


ل) العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 


۱ ۱ 3 32 ۱ 7 انج 5 17ے 2 0 0 ۳۳ 1 سے یع - 
ہے 7 طاقة خر ار ا انتا ۳4 فق و زر لتیار المتر تث شي دار 5 ب سکف 


عندما تكو الز آو ية بين مستوى الملف و اتجاه الفیض المغناطيسى 7ء فان القوة الدافعة السستحته ]107 2 




























6 ۵ 9 : تس ۳ 


٠‏ نموذج على المنهج کامل 


الأستلة (1 - 35) اختر الإجابة الصحیحة : ا 
ET NF‏ دجس وچ بو وو سر لیو و 9 
| ۱ عند توصیل آمیتر حراري في دائرة تیار متردد فإن قراءتھ ثدل على القيه” . art‏ للتیار . 


© الط . د (خ) المتوسطة (5) اللحظية 


سے ڪڪ کے 





سے 
س 


س 


7 چ ےھر >> کی جج النوعية‎ ETT TFT 
......... لمادته ۱ “ المقاومة النوعية للأول فتگون مقاومة السلك الثاني‎ 





































(0 1.258 © 1338 (ح) 2.6613 
لائري | : الأشعاع الصادر من أجساء الكائنات الحية لانه بقع فى منطقة 00 555 
| الضوء المرئي . 9 الموجات الميكرومترية . 
© الاشعة فوق البنفسجية, ٠‏ (5) الاشعة تحت الحمراء . 
رگ الشكل المقايل. سکن طریدن تیان رکا این رل سل پر ہیں وی 2 یل 
.یرمس وس موہ ری ۳ ۳ 1 
۹ س) م (ج) 6 (ی) ۰۵ (ه) ع ۱ ۰ ۵ ۱6:5 5 
: سم کریج ابر در نيه ك الساخن RR‏ سے 
اريه سا متقاربة عند بداية التدريج ومتباعده عند نهايده ۱ 
سس ساس مات (3) غير محدد 
لتكلا بی طرفي موصل فی پتعرف لی مجل مالس مق ور 
۳ © كثافة الفيض المغناطيسي 2 ۱ 
© اطر الموصل . ©)الزاوية بين اتجاه حركة الموصل و للمجال 





me 
بافقط ۰ ۵ ۱,۰۷ 0 لایضیی اي منها‎ N0 






























الشكل المقابل وضع حلقة معدنية نی لصف کار ھا ریو 7 تيا ضعت ۱ 
7 6 0 بش 7 09 | 
الحلقة تز داد محصلة كثافة الفیض المغناطیسی 

الحلقة أكبر من كثافة الفيض المنتظم فإن. 
7> 126۸ ` 
6 - 0,14۸ 


تج ج سج و و جو د د سد تب 


إلى الضعف ؛ فإذا كنت كثافة الفيض الناشی عن 

کل من ا یبن اقا من قيار اخ رنه قر نیا ری 
A 717‏ 0.63 

0.14۸ - 2×1047 @ 





مس بر در مر ها ميدق يجري نل | 
(ل) مکثف كبربي اي © مقازمة أوميه عنينة فحٹ الق ای ری حلف جك له دقار ماد | 


قر قيار هرد التي لا ار نی 








١ ۲‏ قبل ينل نما تین هرق فو ین ایی میں ردي شر قارف ا 
تکون مقاومة الموصل تساوی ,.... ۳ ۱ 
200 © ۵ ۷3 0۵ ۱۵6 
ا aa a Re‏ _> 
مولدان للتيار المتردد (۸) (B)‏ اقیمة العظمی للقوة الدافعة المستحثة العتولدة فل کل منهما متساوية » والسر عة ۱ 
الزاوية التي يدور بها الأول (0) أكبر من السرعة الزاوية التي يدور بها الثاني (وه) فتكون ........ ۱ 
([) القيمة الفعالة للقوة الدافعة للاول أكبر منها للثاني ۱ 
القيمة الفعالة للقوة الدافعة للأول أقل منها للثاني 
(2) القيمة المتوسطة خلال ربع دورة للقوة الدافعة للأول أكبر منھا للثاني 
© القيمة الفعالة للقوة الدافعة للأول أكبر منها للثاني ‏ 


























۱ 0 لا سك بو يحمل تيار دثه ,1 ء موضوع بحيث يكون متعمد مع موصل آخر طويل ۸ 
وير به تيار و فان السلك ره 
ںا 0ل 








۱ 5 برع لصف الخط المستقيم ۳ i‏ 
۱ چم لا( 
20 و 9« 9 

















8 4 نظام حديث 8006 0060 ای 


سب سس ۲ ات 2 الماف 7 ۳7 هه المچر ع: و 
1 اذا کان انس کی تیار زره 27 20 5 PTET‏ دة التیار TY‏ المار بالملف لف تگرن jl dÊ‏ ملف پا 1 لمجزئ بم 


س0 می ود د 3 = 



















82 


00۷ 


| ۱21۱0۸ 
0-9 2 بت 


ت الترانزستور يكون دائماً ... . 
أكبر من تيار القاعدة أقل من تيار القاعدة 


۱ از ۵ وت جو ۱ ظ ۱ ۱ ۳٦‏ ) 9 - 2 

0 ثلاث مصادر ضوئية ثابتة الشدة هي الأصفر والأخضر والازرق جمیعها تحدث تأثیر کهروضوني عند سقو ط أشعتها 
من نفس البعد على سطح ما أي منها يعمل على انبعاث الكترونات كهروضونية ذات طاقة أكير . 

() الأصفر الأخضر ت الازرق (0 موص مس سد العدد 






















TT ہے‎ 

ملف دينامو تیار متدد تردد دورانه ا ری و مل رف سک سروب لفك > 
تيارا قيمته الفعالة 7.07۸ أوجد جد القيمة العظمی للقوة الدافعة المتولدة من الدینامو - ۵ . 
AVG‏ )۳ ۷ 454.6 ۳ 227 2ء 


ا 1F‏ ا 
Va = ۷ ۱۱7۷ 9 2 WO‏ ا 
ی ۱ ۱ 9 0۷ 
95W 9 135۷ ©‏ رول 





0 عند مستويات الطاقة الممكلة لحركة الإلكترون في ذرة ما أربعة مستوبات ويمكن سان کل و 
يين من تلك 2 فان عدد و ط الطيف التي يمكن أن تنبعث هو ادا 






















٦ ۱‏ نشکل المقایل. 0 کے am ee‏ سم نیس ۰ 
اسم لديل سر شياو كبري رم دسر تی شر یسب ہس کیہ ند 
52 017ھ العلف باتجاء ڪن عر ین مزر السا TOT‏ ۱ 3 4 
از (5) تحریا ^“ عشارب الساعه فی الحالات القالية کے ۱ 
كال ھدرن : الي لات وك وت و ا کل ۱ 


۳۳ ۲ ۳ ۱ 1 ۱ 0 با من ۳ سا ۱ 
سم تحر يف یاه ' في الاتجاه 2 
(ح) تجريك “ في الاتجاه )3( (5) تحريك الملف في الاتجاه (4) 


0 001 آلا ی شر ہر سم مر ضف یق مر 
(3) يخرج دون أن يعاني أي انحراف, سا يتحلل الى لوان الطیف السبعة 
وا وا ارت عن سن ری .و سيد 





اي م بس ج چ نے ي 


TTT e 3-0 ۱‏ - و و Fî‏ شس ا کو ئا لگ سی سی 
في الشكل لمقابل : عندما يكون اع مقوح کون قرا لایر ۸ ۸ عندما ٹر رتا O‏ 
يكون المفتاح ع[ مغلق تكون قراءة الامیتر A‏ < فان القوة الدافعة الكهردبية = م | | ۶ 893 ]| | ۱ 

- ا || 

(0 21۷ @ 18۷ 6 0 ۶ (5) 3۷ ۱ ۱ ظ 













کل من لی ۳ لا تعتمد لد ا هأذة RN‏ ات 8 : 1 
۱ 5 ۱ وو عع میس ۳ 2 ۱ 
' ([) اشعة الانبعاث الخطي () أشعة × المشتتة في تأثير کومتون ۱ 













|| 


nM E 5‏ ساف ها ضاي دي 


ول کوزنی کفاءته 9094 يحول القوة الدافعة 7-007 20007 الی ۷ء فاذا كانت قدر ة الملف E‏ 
10.۷ » تکون شدة التیار فی الملة 


ملف التانوي . Kaa‏ ۱ 
(0 ۱20۸ © 1.30 اج 7۸ 50A‏ 


6 4 كن فرق الجيد ين الف والقبة فی اببة كولج هر 50 لو فرت ہہ 222 
نتج من الأنبوبة .......... ۱ 
x ۸۵ 2x 10" 'm 0‏ 4.8 ۵ ۱0۱۱۱۵ ۷ ی و101 x‏ 48 2 ظ 
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۳ 9 تزداد كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري الناشئ عن مرور تيار كهربي خلاله بتقليل .......... 


کے 0 احة مقطع الماف عند لفات الملف 
ق ) شدة التیار المار في الملف و اسر قب لف 
























۳ ا کور 
بطاقه حرکیه e‏ رع ہی 
4 رک و ہج ھجہو 80 ۶ 






Open Boo 4‏ _ ظ 
۳۰ مج ۳ 79 على سمل ع ال 78 









ا لسن 
[ نادير لد رت 1 


n © 
SR 1: 18 ۱ 13.6 71 (س)‎ 1.36 ٠× 0ك‎ 


قوج بے ا ۲ لا 


الازو اج (الكترون یرم في شب مرم لقي بر TY‏ النأثير ای 
© إعادة تكوين الرابطة 2 © التطعيم ) الثابن | افلس 





۳ ۱ 

اذا كان المغناطیس الثابت في الجلفانومتر له أ کر دس ۱۳ يب 
(1) ذو كثافة متغيرة حسب زاوية وضع الملف © على هينة أنصاف اقطار 9 
0 موازي دائما لمسئوی العلف 





2 بيبانا على سنوی الملف 


۳۳ تی 








بستخدم آتعویل الاشار ات التناظرية إلى اشارات رقمية ...... ار 
یا موی کہ © محول رقمي تناظري 


الاستلة (36 - 45) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة: 


ن٣‏ النسبة أقصى فرق الجھد مکن أن يقيسه فولتميتر إلى آقصی تيار مکن أن يمر في ملفه تساوي المقاومة الكلية ا فور | ۱ 
© العبارة - صحيحة ليد اد ۱ 












ل العبارة صحيحة 












ی 


عنم نكرن زارية قطرر بين الجهد الكلى , تا في دائرة LCR) i‏ 2 مت سا گے ر 
0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 





يسجل اللوج الفوتوغرافي في التصوير المعئاد المعلومات التي تعبر عن الاختلاف في فرق ٠‏ الطور ۵ فق - 
0 ل العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 
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7 تزداد قدرة الميكروسكوب الالكتروني 
الجسم المراد تکپیر ه, 
ل العیار و صحيكة 


ہے ۔ 


لن ای ا قله اد د : ا 
على تكبير كلما قلت النسبة بین طول الموجة المصاحبة للالکترونات وطول 


ل العبارة خطا 


جم بوابة الاختيار 0۸ تعمل عم مفتاحين أو أكثر 


اة ا ا ف 
4 : متصله معا على التوازي 
() العبارة صحیحه 


2 العبارة خطأ 
0 


٤و‏ جر رر لیزر بج ادان درات الهلیوم من المسئوی شبه المستقر وع إلى المستو ی ع . 
ں) العبارة صحیحاه ل العبارة خطا 





> 


عرز آل ف ٹا له ال ةق ها یه ۱ ۱ مک جب و 95 ۹ : ۱ 
تيار الانتسار في الوصله الثنائیة پنشا عن المجال الكهربي الداخلي بين الايونات الموجبة چیه الوصلة و و الایه نات 
السلبة جهة الوصلة م وهو عكس تيار الانسياب 

ل) العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 


6 


تتساوى الاطوال الموجية لطيف الانبعاث الخطى لعنصر مع طيف الامتصاص الخطي لنفس العنصر 


0 العبارة خطأ 


ل) العبارة صحيحة 











ال ستلة 1١‏ - 35) اختر الإخابة الصحیحة: 
سس ۱ ۹( ڪي SUBE EE‏ 
أ الخاصية المشتركة بین فوقو نات الليزر رفرٹرناٹ أشغة ( 6( ) أفها»........:. 


© مترابطة 0© احادیة الطول الموجی 22) لهانفض السرعة . (5) لها نفس الطاقة 









انعار قد ار ياصيدة: التى تستخدم لحساب أقصر طول موجی لمدی الطیف المتصل للاشعة السيفية الناتجة من 


6۷ .سر جا سم‎ 7 eV 
مات ۱ ست‎ 


بوک 
hC h‏ 











ع | سد .سج ۱ ۱ و تھے سے سس 
"شكل البياني المقابل : تمثل K٤(‏ ) طاقة الحركة العظمی للالکترون المنبعث في الظاهرة 
اشھروضوئیة ء ( ۵ ) تردد الضوء الساقط على الفلز فتكون النسبة بين قیمة ۾ إلى قيمة ا تمثل : 


اعد الأميئر 2۸ فا" وو ARATE‏ ۱ راز ی فخانت 
الك +95 علس إن پر ين E‏ نف اپ رر a‏ 5 

ع a‏ ۱ _ واترق ال بين طرفي و 
حر !مو الس ري a‏ ۱ وو 5 


00 200 کی تس ۱ 
ار o‏ 0 25 400 ۱ ۱ 
6 ا 
ال 1 
۳ ۳" *#وال الموجيةالمصاحبة الطول الموجي الرنيسي @ فوتوناته د 
_ © فقا جزه من طاقة فوتوناته © فوتوناته غير مترابطة ‏ رم وس سد 
سے ور ورور 90100101 هی ما سبق 
وی ری رک ا ا سے سے تک تد 
9 من الليزر الأحمر أن تصل لمسافة اکپر م تلاق اله ۳ 1 ا وت سے _ ۱ 
تفس القدة لان ہیی ڈو یسر و الها من الضوء الأزرن العادي والتی لها 


0 عق شعاع للليزر الاحمر أكبر من طافة شعاع الضوء الازری ررر 

ل كتلة فوتون اللیزر الأحمر أقل من كنك #8 ی 

2 ۱ ر الاحمر اقل من کنلتھ فوتون الضوء الازرق العاد 
- (ح)سرعة شعاع اللیزر الأحمر أكبر من سرعة شعاع الضوء 


(8) زاوية تفرق شعاع الليزر الاحمر أقل من زاوية تفرق 


باع 








صضحسے 





الازرق العادي 
شعاع الضو 5 الازرق العادي, 








۱ نت ۱ اپ کے 






الكهربي الذي مد ۱ 
ييز اس تکرب لد ي ل هه يون من صف وها انيه ب 


7ھ ع) الأميتر الحراري () الفولتمیتر PIT‏ 


0 نکد المقابل کک 


۲و ور مزب تقر رس دی ی رفح ره کف آئے رانقصس 
سس وت الملف للنصف وین المضبياح ....... 5 ۰ 


۱ ۳ 
کا 3 (2) تقل © لاتتغير ۱ (ی) تنعدم 


0 230 5 سے کر در وم ی شرف هه کرون ر دچ 0 
nA 271 nA 2 1‏ 
)0( - 11 ت nA‏ 27 


: مس رنہ ری ری کته انی یی 7 5 





1 





بستین (عنده الذرى 74) فان 
([) الطول الموجي للإشعاع الممیز يقل . 6 الطول الموجي للإشعاع السوز يدد . 
52 لوحي اابشماع المستمر یال . .. الطول الموجي للإشحاح المستمر بزدا . 


1 كثقة الفيض المغناطيس الناشئ عند المرکز المشترك احلقتین معدنيتين × ؛ بو موضوعتين فى مستوى واحد تساوي 
صقر إذا كانتا تحملان تيارين كهربين وقطر × يساوي نصف قطر ۷ إذا كان ...... 
x= 0(‏ -) 217 ح برآ ۱ (ح) 1 - 21x‏ ولك = Ix‏ 


خر حساس مقومة مه 480 أ يسلي مؤشر فصي انعرف عنما يمر مق ار شدت 01002 سير + تم 
ظ ہ۔ دی 10 E‏ سیت بی او بے اس ےرسیت 
لقياس فرق جهد أقصاه 10 فولت........ 

45000 45100 90.20 © 1000 MD 






























[] قبار المنساب في شبه الموصل النقي نائج عن .... 
"۱ () الالكترونات الحرة فقط © الفجوات فقط 

٩ ٩‏ © الأيونات السالبة () الالکترونات والفجوات معا 

0 فص مکقان ۰6 ع على لتوازی مع بطري ذا كا ,© < کون کش على هد و الول ... يت 
كمية الشحنة على أحد لوحي الثاني, 

0 © تساوي _ © اقل من 

سم rs‏ 1 وت TE FITTER‏ و مم 
ای ی © جهدها السالب ۳ (5) الفجوات الموجبة 


119۱ 























۱9 


TIN 00 
RS ) نظام حديث‎ - 








تست تحت 


E ۱ ۴ 7‏ ۱ 5 ۲ ۱ ورڈ ۶ ۱ 
۱ ۷ھ ان اضر زر ون ااسچسیمب سز وو 0 5:8 8:55:8 ۲ وس رو رر یس نے ۱ 
العالم الذي 7 | ہے د - 7 ۱ 1 3 ف 1 5 ۳۳ ۳ ۱ 
(7) بلانك ) اینشت لات 


۱ N ۹ ی‎ 

















۳) طول الموصل 
الها م) قطر اموصل | 


ری دب زه الموصك با بالنسبة الك 











ست ري ۹ 
المشترکة | 
| ۱ 


1 


۳۳ ۱ يقة القا عد 
فرق الطور بین الاشارة کر بر شا اليناف پار نزسترر ہلا انتخدامه کیضخم بطر 1 


ا 
54 نا 


_ 01 97 9 0° 0 


mas r mw mm a الت ۓچجدےے‎ ٠ سس‎ a ہے ل‎ 





بویا غر ناري 

i 200 9 ۱‏ © 0 30 
یقع ضوء لیزر ضمن الطیف که وم اطیسی في منطقه . 

© الأشعة تحت الحمرا .. © الاشعة لقوق نش دیص 9 الضوء المرني 











سر 


2۳۳۲۳ 


وصلت ثلاث ابر ج متمظلة على التوالي لي مصدر كهربي مهمل المقاومة لداخلية »ثم وصلت مره أخري - ۱ 
لتوازي مع نفس المصدر . 1 یس GA‏ ود 
0: 9 9 


ي 
ا بابي 4 ےا 
سس 1 سے ا 
سا سس سس ۲ 











۱ في الشكل المقايل. ثلاث مصابیح متماثلة متصلة مع بطارية مقاومته ها الداخلية + 
ماذا يحدث لإضاءة المصباح 8 عند غلق المفتاح ٩‏ 





جص جو و ہے م 


0 تعمل الاسطوانة المعدلية المجرفة المشقوفة إلى نصفين في مر لد ایر مرحد الاتجاه علی 
([) تقويم التبار داخل الملف تقویماً نصف مرجي ۱ 
© تفویم التیار داخل الملف تقویماً موجي کامل ۴ 0 
© تقویم النیار الخارج من الفرشتین تقویماً نصف موجي E‏ 
(2) تقويم التيار الخارج من الفرشتين تقویماً موجي کامل 


4 ۳ 
FE‏ درو ور سو ما رو وو 








23 1 


ٹک 
, اقا نے | | 1 _ شا ۳ ۳ 1 سے 
(١‏ يمكن [ مد 2 با ی قطبیه انٹر انز ستور بای 


للك اا ق 


a‏ 7 ا وبا اپ ےت 


"سس 


1 3 يمكن زيادة تردد داثرة التوليف إلى الضعف 


٠ ۱], ۳ 21 D‏ پا 


سےا 1 


1 5 ۳ ام ۱ ۳ 5 i‏ 
مسر ی ال'میٹر ۸ و المفتاع مغو نساو ‏ 


= 5 میں 


4 (س) 0.5 : 1 تم : 7 


فناط المغناضيسي تنعدم عند النقطة. ا 
AÛ‏ (2) 8 
8 (ه) (] 


1 +21 كثافة القیض ۰ ۱ 












5 





س 
1 سج س سے ھھے 
ا تست 
: سسسسه بت سب 
سی 
د 8 الم 


۰ سس و ہے 
in‏ 


۳ ۰ الط ۱ EZE‏ ¥ و 


سا کک محطه التولید والطاقة المفقودة في الاسلاك يمثل 
([) الطاقة الفعلية المستخدمة (ب) الهبوط فی الطاقة 


تقر 


(عا كفاءة نقل الطاقة معدل نقل الطاقة 


ہے دح حص 
.© 
nk‏ 
2 س سس 
e‏ س ے 
| عد تت س 


۳5 ۱ ج اسان كه ے 11 
اک البياني المقابل: یمثل العلاقة البيانية بوضح التغير في الفیض المغناطيسي الذي يخترة 
5 معدنية مع الزمن ٠‏ فان الشکل البياني الذي یمثل تغير القوة الدافعة المستحثة مع الژمن 





۱ و این سسس 0 e‏ ا = I‏ ۳ 
أ انح الب المحول من الحدید المطاوع السيليكوني العقسم إلى شر ائع رقيقة معزوة عن بعضها البعض للتقليل بن لج 
© الطاقة الميكانيكية المففودة في حركة الجزینات المغناطيسية © التيارات الدوامية يل من .... 

_ ك) الطاقة المفقودة بسبب تسرب بعض خطوط الفبض (5) جميع ما سبق 
ل ی اال 





















ائرة أثناء تحرك 


اخ فی ال للبطارية. ۱ 
ض اهمال ل المقاومة وی 5 


Nb‏ سا 


کی ۱ المصباح (A)‏ ۱ المصباح ٤‏ 











0 ای RE‏ لت 
0 ۱ تز داد ۱ تزداد - 
ا ا 
E 8‏ 8 ]ےم E‏ 








sa سس‎ a 3 





3 ے دی فا اد فاذا كانت المقاومة کی سا قد القدر: المستنفذة في الدائرة | 





تساو .. ی و ہیں0 Ae‏ سا 
6.1W ©‏ © 60.1۷ © 79.5۷ 8011 
۳۳ ا ۰ I‏ امتاخ 
NOT © AND © OR 0‏ (5) جميع ما سبق 





.......... معدل إنهيار التيار لحظة الفتح . 
© يساوي ©)أقلمن (و) اکبر من أو يساوي 
سي ی نے E:‏ 


نما الشكل المقابل 0000 مق داترة كيريية: في لحظة ما كلدت د 
ٛ التيار 5۸ وتناقصت بمعدل 102۸/8 ۰ فاذا كان معامل الحث الذاتي 
' للملف 50۳1 ۰ فان فرق الجهد بين ۸ ۰ 8 يساوي ..... 


VO . 107 98‏ 20۷ 
1 3 سكلة (36 - 45) اي العبارات التالية صحيحة 9 خاطئة: 


--7722 چ س کے س ہے ہے 


یداد معامل الحث المبدل بين ملین عند جعل من متداخلين 00 
۱ 0 العبارا صبحيحة ا 9يا _ 

















0 0 العبارة خطأ 









ا ی تطریة عمل بر سكوب الالكتروني على أسا 


مناه[ فقا |[ ۸ اینشتا ای 


11 1 1 | 
ات ہے افقلا ل 8 خط 


2 ا لرل » هي النسبة بين معدل الطاقة الک خهر بية فى | ألذن 1 دا العلاقة قه الکهر بیه کی الملف الا بندانی 
۱ لملف الثانوي إلى مع معدل الد حي 


۱ قا ۓ 
) العبار و خطا 





:4ا تزداد قدرة ملف الموتور على الدوران بزیادۂ عدد ملفاتہ 























2 ںن) العیار ٴ٥‏ صحنحا 0 اسان 5 خیلا 
١ ۸‏ تس سیم تشم سے ay‏ 
روا ٩‏ لاک عند مرور 0ار ضري فده تا ومنوازیین لا تتکون 
۱ نقطه تعادل 
) العبارة صحيحة O‏ العبارة خطا 
۱ ۱ 8 يتوقف الجهد الحاجز ۱ في الوصلة الثانية على تمبة شاب في كل من الوصلتین۔ 
۲ 6 العبار 8 صكبحة 9 العبار ‏ خطا 5 خطا 
3 ۲ وجود خطوط سوداء (خطوط فرنهوفر) فی الطيف الشمسي عند تحليله يدل على أن طيف الشمه طف ھا تس 


ل العبارة خطا 





5 سس ۰۔٣۱َکککےے‏ ےت جج رت 











2 الشكل المقابل امرك الأشعة السينية المتولدة في آنبوبة کولدج ؛ حيث أن ,۸ [ أحد 
الاطوال الموجية للأشعة المميزة » تحدث إزاحة للطول الموجي ۸۱ تجاه النقطه () ۱ ۱ 
اذا قل العدد الذر ۳ لمادة الهدف, 

0 العبارة رة 0 العبارة خطا اسه 0 











10 
OPEN BOOK‏ ۳ 
الأسئلة (1 - 5 
اه ا ۵ في ملف والدائرة الخارجية 


© توحيد اتجاء التيار في الدائرة الخارجية بينما بطل متردد في الملف. 
99 اتجاہ هیر Raa‏ 


© تزداد شدة اضاء‌تها 


والطول سرد عنها عند تركها تبرد بو ہت 


اطول مرجي (۸__ 





























۱ بقارم اومية عديمة العٹ : 3 
1 تفصل بفر * 3 
۱ انعالة لشدة التيار العار في المقاومة )ب 39 ار مد فإ زادت مرعة دوران ملف المولد لضف فان اليم 


(7) ثقل إلى النصف 2 
© تزداد إلى ارب بعة أمثال تزداد کی الضعف ۰ , ۱ 
2 1 تیر 


اتف هرس سس سس 


(1) التردد © الطول الموجي © رر (5) الطاقة وسر 5 


ن ر 0۳77ی 
ثنائية تکتسب كل منهما شحنة : 





) م موجبة » 8 موجبة (ق) م سالبة ». و سالبة 


([) و موجبة ۰ 1 سالبة (-) و سالبة ۰ و موجبة 1 





سس تست سس 
mm‏ 
سے ءا ص ل 


e e e e عم +ه‎ 





الشكل المقابل لس () روع عمودي لی مسئوی لضفه ريئر به تيار کک ١‏ 

ظ انجاهه إلى داخل الصفحة ؛ وموضوع على بعد 20 منه سلك آخر () موضوع في مسئوی 5 

الصفحة ويمر به تیار 21 لأسفل ؛ فإذا كانت كثافة الفيض الناشئ عن السلك (×) عند نقطة تو و لك 
۾ هي 8 ؛ تکون محصلة كثافة الفیض النائم عن السلکین عند ع تساوي ... ۱ ظ 


۱ "اک یه BO‏ 9 : كذ 
























a sz جسوسج جج‎ 


اهر مستوى الطاقة نیب من تردن فی ذرة رن يش ما RE‏ 2 
مح E 9 E‏ 










لور ۳ 4 ظ رو 





I 77" 


0 حقة معنية مكونه من تین( 0(۰) ومن سلکین تین حیث نصف قر امه (م) 
ؤي قطر السلك (0) ء والمقاومة النوعية لمادة (ا) ضعف المقاومة النوعية لماد (8) ؛ 04۸ ۱ 





0 


سس اد د کے لاد 


نا ار 6ٹ 0 رن سار ۱ 00 


9 






۱ 0 نظام حديذ 866۷ 080ا 


قرو الذائز ۶ الك ننة الهو .که پالر سم؛ نکوں آ8 





۱ 1 5 5 1 Ji 
۱ 6 الج ف أغنة و الهفقت ۶ شهلة , نستاه‎ 
سے اد 5 ات‎ 


تنخ قله نكر ند الكت 1 نار قير | سیا 5 الصفتر عق تاف قکننت( کد ت اله 
5 ۱ ۵ ۶ ۴۷ ۶ أل ےۃ نشد اض 
۱ | | نر ت اجوہ ق ال اع ۱ | نیڈ اأ ۳ اس اقظطظط 1 1 دآلة االسعل لصف 4 ) بعد 


۳ ااانه ال االشنق وا كم كز E‏ 


الشكل المقابل : ثلاث اسلاك طويلة متوازية ‏ إذا كانت القوة المؤثرة على وحدة الاطوال 
من الستك ‏ هي ۴ ۰ فإذا نم تبديل کل من 0 6۰ کل مکان الاخر : فان الفوة الموثرة على جا 


رل) نزداد بمقدار ۴ تقل بمقدار ۳ 


(ح) تزداد بمقدار 0.5۳ ری) تقل بمقدار 0.5۴ 





ڪھ کس يد 


0 قراءة الفولتمیتر في الدانرة تساوي کا رفا زبس ظ 
80 (م) 6 )6 4 72 


ہے مس سے 


الها سی جک لب اشعة الليزر كل مما پاتی عذا 238 mm‏ تھے 
قو ت ناا Ll‏ ۱ 
إنانه لها نفس الطاقة 0 فوتو ناته لها نفس نفس الطور 


با فو تو نانه تسیر لبي نقس الاتجاہ (5) جميع سأ سبق 


۱۸ في الدان ١‏ المقايلة: ۹ في ال خنیار الب الثالية پمگن شن خادله ز باد قرز ای الأميتر الجر از 
مهمل المقاومة . سس 0/۱۱ ۴3 
8 اب ) 
ں ترند المصدر )س( ز يادة سعه المکٹف ری 8 
0 زيادة المفاعلة السعوية للمکٹف 0" جميع ما سبق a‏ ۳ 





5 ۰ 2 8 ۰ چو‎ 0٤ 


7 ااافا المار 0907 


© طر ديا سم سذ التیار الماز فی الملف 
0 طر ديا مع مفاو مه الامیتر 


کم س ت ر 








۱ 5 اڈ :. ۱ له كبا 3 ہے 5 ۱ ۳ 3 ۸ 4 21 


(۲) (۱) فقا (ت) (2) فقط (حب) (3) فقط (8) )1( )3( (ه) (2) ١ ١‏ 








۳ عند إثارة . غاز الهیدروجین تحت ا٣س‏ کو ا ا ۱ 
تحصل احم 
50 5 مجموعات من E‏ ا 
من مجموعات طيفيه () طيف متصسل (2) لا ينتج طیف 


اف دا به تیا ۱ 
۷ دري يعر به بيار هرب فكانت كثافة | 
لفيض عند نقظة على محور ه 8 : فاد تثشسف لققة و اشر ها ا 
نش التار فإن كثاقة افيض عند نقطة على محوره تصبع . ۳۳ وأمر بالجزء الباقي ‏ 


ف ۳ 6 28 2 058 


























1.5B )5(‏ 
لها باستخدام قانونی كير شوف ومع الالتز ام باتجاهات الثیا ر تکون شدة التیار فى ۷ . i‏ ۱ 
المقاومة 0.96 أوم , ق سر رب ویر ہے ہہ وکس ا .سوه 
۱ سر EONS,‏ ں7 ا ا الله ۱ 
1 0۸ ھ5 E‏ 5۹ ۱ 
سڈ هس | ]| وال وس | 
كرك ری ۱۸ ِ 020 1 
سے 
۲۴ العال التي کد یر الطبيعة الم RT‏ ۱ ا - مو سب سب سح 
ٹاو گومتون 9 .لا برولي 
ع کر ری ی عندما تتغیں: سذة لتیار فيه بمعدل Eres‏ چم 





30 هرتز + احسب المفاعلة الحثية له .......... (314>م) 
20 25120 90 25420 © 42500 25000 











یں ي فو ج و چ 


mmm HEE ۵ ۵ 


PENT os: ETS 





1 
iE a ۳۹‏ < ۱ تا 5 
© تفل © لا تتغير 2 نزداد 
ہب 1 FE A SS‏ ۲۰۷۰ 
٣‏ سلك مستقيم يتحرك ببنز ما 5 مودباً علی مجال ی منتظم ؛ تراد ہیں طرغیة ا 07 مستحثة مقدار ھا (2۷) 
فإذا زادت سرعة السلك إلى ثلاث أمثال قیمنها ؛ وكثافة الفيض إلى ضعف قيمتها فان 6711 تصبح ......... فولت. 


36 © 18 © 60 



































۳ ۲: 


Open 


بذ Book‏ 
8 ان 


رسای مسا 


کے 







تحت - 
أ سل = ۲ 
ح- س سڪ 18 

3 1 8 
8 يوم ۱ ۱ 
ت ۓچػبرے 
۰ 1 





1 ا 75 
1 0 5 ۳۹ ۳ 
7 سس , نظام حدیا 
08 : 


انس 5 غلی المجال 


يوضع مولد تیار متردد يدور من الوضع 


7 ۱ 7 لے ٦‏ 5 
۱ ۹ / 5 اتمقایں 1 a‏ | ےا 
: 0 ۱ تن .ا 2 ۶ یں 1 1 7 1 هرا ۴ سا 5 15 ب ۱ 3 : : ۲ ks‏ 1 ۱ 1 

نسز توك منتظمة ؛ ویتثتسل پھر سیب“ ہے ہس "أن + : 1 5 0 


ہیں پل راقو او أبن پا a‏ 
( 1 -م ) آي من | لمنحنیات الآتية يمثل العلاقة البيانية سدة النيار و ۱ ظ 







طرفي المقاومة مع الزمن ؟. : کک 








لس کک ل سي س مم مس 











في الشكل المقابل: بعد إدخال ساق الحديد داخل الملف فان إضاءة المصباح ...ساق جدد 














ياتي يزداد بزيادة درجة الحرارة عدا ....... 
([) الطول الموجي لأقصي شدة اشعاع 
52 كميه الإشعاع. 


02 في ظاهرة اشعاع الا چام الساخنة كل فما 






0 التردد لأقضي شدة اشعاع. 








الاساس العلمي الذي بني عليه عمل الجلفانو 


متر هو نفس الاساس الذي بني عليه عمل .......... 
)0 المولد الكهربي 


© المحول الكهربي (ح) المحرك الكهربي 6 

















mme 





نادٹ حلقات معدنية (۸ ۰ * )) الحلقتان (۸) : )))) ساكنتان بينما الحلقة () ۳7۳7۳ 


بسر عة مقدارها (۷) ویسری بها تيار كهربي اتجاهه كما بالشکل المقابل ؛ يكون اتجاہ 
التيار المستحث المتولد في الحلفتین (۸) ۰ (©) پمثل بالشکل 


ساسع :یہ نت 051۲ 5 25 ووب راوع و وبين ين - 











؟ 59 ۳ ۷ 5 ۱۲ 5 ۲ نه 5 :2 








ت 
- 

س - حسم 
5 -- سس 





نل المقابل : يمثل عدة انتقالات لإلكثر 


















| 
| ون ٹر 5 ۱ 
۱ اي هذه الانتقالات يعم 4 وجین بین مستويات الطاقة 4 ے8 ےہ ت 
يعطي least‏ ۱ 0 ۱ 
للا ي خطا طیفیا يقع في متسلسلة بالمر  “i gS‏ و 
۱ 0 ۸ ۱ نگ 
C 21 8 © ۱ 8 ۱ ۱‏ 03 لے الا ۱ 
۱ 98 طیفیا له آقل طول موچي .. 3 نج | 
نان | ۸ زاگ | 
۱ 0 © 8 0 8 0 ۱ 
۱ 7 ۰ و 1 
۱ ۱ ۱ 
۱ 7 یی 09 0 
سسأ 8 ای تی ت دم ظ 


00 0 8 © ۸ | 

# خطا طیفیا في منطقة الضوء المرئی . ۱ 
B @ AÛ‏ © 6 0۱3 

چ خطأ طیفیا له أعلى تردد 

0 8 00 80 AÛ 











aT |‏ ا 0 
] الاسئلة (36.- 45) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة: 
۳ النسبة بين فرق الجهد بين طرفي بطارية دانرتها مغلقة إلى القوة الدافعة الكهربية لها تكون أكر من الواحد الصحب 
0 العبارة خطأ 








9 العبارة خطأ 









ميل الخط المستقیم الذي یمثل العلاقة بين أقصى جهد يقيسه الفولتميتر و أقصی تيار یتحمله ملفه يساوي مقاومة مضاعف ۱ 





© یر صحیحة 


9 لخا ۱ 





0 کن رکز رت رجا هرمن تركز رونت ری ره لمرصل من قرع 


© العبارة صحيحة و را 


رو وگ سس اک 
















ر نظام حديث 800 Open‏ اب ل 


ےھ شب 





SS,‏ س 
وس جسن ان پچ 


ا 
وس ری بے سی بش ھی E OT PO‏ کٹ لتر انر 
۷ نسبه التکبیر في التر انزستور هي النسبة بین تيار المجمع ؛ 


قضۃ 8 1 1 / 
م العبارة صحیحة 0 العبارة خطا __ بے لیس 


تست سس 
سر 
ڪڪ سس ا د 


کا TLE‏ 3 مب میں EEE‏ رج نا ۱ ۱ لمستخذم. 
يمكن زیادۂ كفاءة آفر ان العٹ في صهر المعان بزيادة در دك التيار 












9 العبارة حبحة 0 العبارة خطا 7 EIT Ta mr‏ جا 


سس سس سر - سس 0ں 8 
۳ دس 

- سس تسس 

3 


0 تزداد المفاعلة الحثية لملف حث إذا لف لفأ مزدوجا. 


یت تسس 
۳ 
سب تسس 
سس 
ممما 





2 کک کے 5 د م ہے ۰ am‏ ا ن ق : 











تير المصايح الوهاجة مي مصدر الطافة ماب إإثارة ذرات امد الفعالة في ليزر اليقوت 
6 العبارة صكيكةه 2 العبارة خا 


سے س | 





0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 























9 ۳ ہن‎ 
gy 




















نموذج على النهج کامل 
V 6 10۷ 6 3 ۷ 2 0.3 V 1‏ 300 
r‏ عاملات الشعنة الغالبة فى البلورة 6 3 ۱ 
(۲) الإلكترونات الحرة ) اوناك سای 
© قبرت المو جبة ) الایونات الموجبة 


دآ تسه 


۳ ق ترات الاشعة الضونية يعنئ أنها , عقف a a a‏ 
([) تنطلق بفرق طور متغير. تتحرك في حزمة أشعتها عتؤازية. 





فیضه 717 047 الدافعة سر دق جل سر اق لا 53 























0 ۷ 2 @ ۷ ۱.5 ه) ۷ ۱ @ ۷ 0.5 
ب شی رہ رہد ا ار 
(0 طردیا مع كل من 10 و ۷. تا یہ ۱ 
ظ © عكسيا مع 1 وطردیا مع ۷ (3) عكسيا مع كل من و ۷ 56 ج 
18 الشکل المقابل سڈ احد انتفالات إلكترون ذرة الهيدروجين ؛ ما الطول ۷ 51 - 
. الموجي للفوتون الس ننحق + یا ال ال رای ہے بی 
و و[ 6251034 = ۱ مسا 
۷ 146۔ 
و 16 سر اہی حر وا 




















KOA trt KR نظام حدیت 20 ۳۲2۱۱ سس‎ 


ليد ۰ 8 للم كهربية مستمه: 5 
ان ینہ الذاتي 51 0,25 اللازم لول د فو ۷ | 








۸ معدل التغیر رف ذه اكهربي فا هي 
(9) ۸/۵ 40 


نسداء 2 5 
يساوي ا کا ۱ ۱ حير ۸ 5 
۸۷۷ وھ 0 .0 A/s‏ ے2 2 ا د ااا 


شس سس ور وروی ا من ن 5۸ إلى 3۸ خد 
| ملفان متجاورین الحث المثبادل بینهما 11 0.2 تنغير شسدة التبار المار اي 


تکون القو ة الدافعة الکهر بية المستحنة المتولدة في الملف الثاني ......؛. ۳ 
©6017 ۱0۳00۷ 
0 ۷ 720 ب) V‏ 40 6 ظ 


لمقارمة اما ثلاث مقارمات متمالة متصلة علي التوازي تساوي (693 2) ؛ »١‏ تکون المقاومة المكافئة لهم عند ترصل 1 


على التو الي مقداز ها ........ ظ 
١ :48 4 ۱ ۱3۵ ۵ 120 @ 90‏ 





سے o‏ سے 











عند ریس FO‏ یی 1201 ابی سحیحا ع عدا ... 
() تزداد طاقة حركة الالكترونات ' (م) تزداد سرعة الالکترونات 
تزداد طاقة الاشعاع الممیز (5) تزداد طاقة الاشعاع المستمر ۱ 


في الدائرة الكهربية المبينة بالشکل إذا كانت قراءة الأميتر 1۸ تکون قراءة الفولتمیتو... 
O‏ ۷ 4 © 6۷ 
9 9۷ (ق) ۷ ۱0 














ہر وت 8 ۰01زا دی ريه ار ,م قار مقرم ی یر للازم زد اقصی تيار 
يقيسه بمقدار 10 أمثال.... 


000193 0010 @ 9 ۱00 


















- ة المتوسطة لملف الدینامو خلال ربع دورة إلى القوة + الدافعة لمم مہ ری 


© - (3) صفر فك 





RES a ۷ 7‏ مار ا 
في الشكل المقابل : ملف پذاخله قلب من الحديد رالملف متصل مع مقارمة أومية TF‏ سيم 
وأمیتر وبطارية علي الشوالي في دائرة كهربية مغلقة ؛ إذا تم سحب القلب ۳ ۳۳۹ ۲ سے | 

الحدیدي من الملف بسرعة فان قراءة الأميتر... یں 1 ۱ 7 








0 تقل لحظيأ © لزداد لحظيا . (2) لا تتغير 





۶2 ۱ سب 


وج ۳ 2597 


ے اصن 


ع K‏ أي الخيا لخيارات الآتية پمثل التغي 0 0.5 پا +| 





۷ الرائرة المبیته بالشكل في حالة رنین ؛ عند غلق المفتاح 1 فان قراءة الفرلتمیتر .... Ss‏ ا 


ظ ۱ ۹ 
E ۱‏ کی 9 | ۸ و هه 
| ۱ ۱ ([) تقل (س) تزداد (ح) لا تتغير (7) تنعدم ۱ 8 2 9 





سڪ 
ہے سس 3 
- 9 ۳ 3 


طيف الأشعة السينية النائح عن فقد الإلكثرونات المنطلقة سن الفتيلة اطاقته بالتدريج عند مروره قرب الكترونات درات 
طیف امتصاص خطي کو ۳ 
(ح) طیف انبعاث خطي (5) طيف انبعاث مستم 















تثار درات النيون في لیزر الهلیوم نیون إلى مستوی الاثارة شبه المستقر نتيجة اکتسابها طاقة من . 
(1) الطاقة الكهربية (ب) تصادمها مع ذرات الهلیوم المتواجدة فی مستوی الاثارة +5 
الطاقة الحرارية تصادمها مع ذرات الهليوم ا بار إلى المستوی رت 





لنسبة بين المعارقة الكلية رالمقارمة الأومية في دائرة مهتزة في حالة ری > 


۱ 
۱ 


90 © ۱200 
40 0 . 09 









































۷ نظام حديث 800 0۳60 ۱ 


2+6. ۱ ۱ ۱ 


e‏ قارف 
۵ 256 وٹ سب كك 


۱ ۱ کے 
۷ مقدار خی سو سمش شور لد و غندھا یکون و اي ۳۴ 








يساوي ... 5) صفرأ 
| ویسیےہ بت لاف ست 
0 سا یو 





13[ سلكان مستقيان طويلان ورای ربص اا ن متعاكسين شدثیهما ۸ 12/۸ ۰ 
ہووت ار :0۰ 
۱ 9 © ×2 26 1 0 0 6 7 42*104 








0 رر ری 


8 © ار و ترد یر 08317 





ل لاک سیب لت ل كقة افيض عد قلة على محوره تضیع..۔ 
0.5B © 2606) 8‏ 












جلي ررق ديو قم ظ 





6 سج (۲) المژثر على ملف يمر به تيار 8 زير نهاية عضمی 
8 عندمايكون مستوى الملف .......... اتجاه المجال المغناطيسي 
۱ (1) عمودي على 9 موازيا ل 5 مائلاً بزاوية 30° على 


مس یب agg‏ س 





0 پم فا مث بمصدر ۱ .فنا کھت قرو 
2 ا لأرمية 60 10 رمل یں ۲ المارة ۱ 
فو ا فی الدائرة: 5 1 09۸ 1 كين المفاعلة الحثیة للملف اروا وع روہ 





e 








۱ ۴۷ في الدائرة لمو بالشكل ثلاث مصابيح ی ۳ , ۸) مختلفة المقاومة » يعمل کل مصباح ۹ ا ۷8 
على فرق جهد 6۷ القوة الدافعة الكهربية للبطارية VB‏ اللازمة لإأضاءة هذه المصابیح مقدار ها 








6۷ )5( 9۷ (ح)‎ ۱2۷ © WO 


۱ | ۱ 7 يك نخد انگاه ۳۳۹ ملف المحر ك لکهربی. باستخداء قاغدة . 00 ۱ 
5 (1) لنز (س) آمبیر لليد الیمنی ۱ 
۱ وی لو نيد اليسرى () فلمنج لليد البملى 7 


ی یم فعل ور لتر ة تورات 3 اکر A=‏ ۱ 
الموضحة, تعرف على نوع كلا من البوابة × والبوابة لإ. 8 ۴ سح 
1 5 


.7۔2۔27 


7 سس 


OR | NOT | AND 7 


۲0۵۲ ا‎ OR | رھ | من‎ ٤7 
























. ويمر به تیار شدته ] فانه يتأثر بقوة 7 لكل 10 من طوله ؛ وإذا وضع نفس السلك عند نقطة . | 
۷ فإنه يتأثر بقوة 27 لكل 113 من طوله ء تكون النسبة 2- كنسبة .......... د کا 
ر8۴ | : 


ی 19 3 ۳ : 








سیت السلا 44 دعس لے EE‏ 





0 رم دار تة پمک متسل على اتولی مع مصدر بز يري مر تساری سٹر 
پر 





ل نوع القوة المغناطيسية المتولدة بین سلكين 


ار لتحيية مت سكرب الإلكتروني كيرة جد لصفر کل رون ۱ 
.ل) العبارة صحيحة 0 6 العاردغطا___ عيبي ب به ا 





ووو قق ص --ٗک سس 
ا د سسجچجچجے 








:1 5 نظام حديث 800۸ 00861 ۱ س 


المحول الرقمي التناظري 


",| الجهاز المستخدم في تحویل الاشارات الگهربية 2 المتصلة إلى اشارات رقمیه هو 
© العبارة صحيحة © العبارة خطا 


۱ ۱ 
0 عملية الضخ الضوني هي عملية نقل الطاقة الضوئية إلى ذرات المادة الفعالة لحت ذر اتها على الانتقال إلى المست 
شبه المستفر ودلك لحدوث عملية الاسکان السعکوس في ليزر الهلیوم نیون 
([) العبار ة صحيحة ت العبارة خظا 


55 کا اة اللیزر 97 التثصسویر المجسم بسیب شدتها العالية 
ن0 العبارة صحيحة 0 نمبار؛ خطا 


چا PO PITT‏ آخرازیٰ تا سی نون و کت رخ 
7 العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 


تسس 
- - 

















2002# | | | << 


ای المنهيج كامل 





ظ [) عملية الضخ الضوئي تتم في ليزر .......... 













0 الهلیو ۳ نیون اشیاه ا صلات ۱ 
ا كات قراء افواتميتر ' ۷ 4 تكون القوة الدافعة لاءود ....... فولت . 8 
)@ ۷ ۱0 ه) ۷ 8 روا 
۰ کے کہ کہ 
الك ۱ 5 AV‏ 7 3 <۲ 












رت مساهةمقطعه ووصل بن ا : فان ا لتیار 7 الملف_,.... ERS‏ 


ی 9 تزداد 4 هثل 










روص () 0.0020 
ٴ فوتون طوله نید يعادل (چ 3 ) فإذا كانت دم هي سرعة الضوء فان طاقته تساوي .......... 


he? he @ 2> م[‎ "۰ 0 


3 








جح ا سس مور مرش تو یه 
طولها 2060 . ( سرعة الضوء 105 ×3 م/ث ) : 
و تل 5ص O‏ 8 ر . ا می 0 لسن 


چٹ سح جح ےہ مس 





> ہے سے 








ا بد ار اقفر تا مق نب Ree. SER‏ 
) عكسيأ مع مقاومة الجهاز 9 یام لبود 






© عكسيا مع مجموع المقاومات الكلية في دائرته ‏ () طريا مع فرق الجهد للبطارية 








Jpen Book نظام حدیث‎ J 2 ۱ 





ےسجئوں س- 
کے سد سی 


PEA‏ 1 ای شش کالما ارات آلزمن تم 
۲ موی 5 001 پا تلا ۳۳ 
على المنحنی 8 ؛ معتمداً على الرسم البياني » في اي ۱ 
الحث الذاتي للملف أكبر ؛ وإذا كانت مقاومة الملف في الحالة ۸ تساوي 062| 
يكون فرق الجهد بين طرفيه بعد ثانية واخدة من لحظة غلق الدائرة 

0 وا < را 0.5۷ ها < La‏ - 0.5۷ 


(ه) La > Lg‏ - ۱0۷ © ما > نآ - ۱0۷ 





۰ ا‎ (ms) 


مس یت - د 


9 ملف مقاومته 156 ء مکون من 300 لفة ء مساحة مقطعه 72 0.01 موضوع بحیث يكون مستواہ عموديا على 
اتجاه فيض مغناطيسي منتظم كثافته ۳" 0.7 . فإذا دار الملف ربع دورة من هذا الوضع فان كمية الشحنة الكهربية 
التي تمر فيه خلال فترة دور آنه تساو ی .............. 

076 1.4 © 0.07 © 0.14 © © 





فراءة الفولتميتر ( ۷ ) تساو ی ............ 


V 0‏ 18 127 نے .ا 2 2 ای 
4۷ (© 6۷ نوا لب 








مرور تیار كهربي ومقلوب المسافة لثلاثة أسلاك طويلة في الهواء ويمر بهما تيارات مختلفة 1 
من الرسم رتب الثیارات المارة في الاسلاك من حيث السّدة ......... 6۰ 
Û‏ ع1 > ھا > lı‏ © ع1 > وا > ۱ ۱ =m")‏ "اک 
la > Ip > lc‏ 










.ےت تست ا س سے سے 





0 بقع لیزر ( الهپلیوم -نيون) في ملطقة ......, 0 
© الأشعة تحت الحمراء . (م) الاشعة فوق البنفسجية . 
(2) الضوء المنظور . (9) الاشعة السينية , 
ت ت میں ی ۳ ۱ 








9 3 E 1 - ۹ 
2 رگ‎ ۱ , man ۶ 5 HEHEHE تساوي‎ ۱ 
120 )5( 









زا في الشكل المقابل: عند فتح ماج () تقل قراءة الأميتر لصف فان قيمة ر۸) | ]® ٠‏ 


20 30 © 


سے سے يي 
تس سسه 
۳ 
أڑوڑکژپم مم _س_ھپھے 5 2 


00 ل على فرق بي 0 فولت له ملفان ثانويات 3 
۱ ر6 فولت ؛ 0.4 أمبير ) والاخر مو 












8۴ 6ڈ صغيرة تعمل على ۱ 
صل بمسجل يعمل على ( 12 فولت ‏ 0.35 آمبیر ) إذا كان عدد لفات الملف 





۵ لفة 07 
الابتدائي عات من این الثلويين.. وڪن ی یار لعفف اباي هدع ظ 
aE‏ و 3۳ ۱ ا 
۱ ہے 022 9 
۳۹۹ 7 ۱ .-- ۷ ۱ 
A 0,75۸ ۱ 120|‏ 0.35 = »| 
60ف | 003۸ 











سس ا ا ا هرت ...ی 





([) القوة الدافعة المستحثة تتزايد لتصل إلى قيمتها العظمى لتزايد التغير في الفيض الذي يقطع الملف . 
ل القوة الدافعة المستحثة تتناقص إلى أن تنعدم لتناقص التغیر في الفیض الذي يقطع العلف . 1 
(© القوة الدافعة المستحثة تتزاید لتصل إلى قیمتها العظمی لتزايد معدل التغير في الفيض الذي يقطع الملف , ` 
(5) القوة الدافعة المستحثة تتناقص إلى أن تنعدم لتناقص معدل التغير في الفيض الذي يقطع الملف . 


۱ 

۱ 

۱ 

| ١ جم‎ 

ھ0 

حل | | 

۳ 
ع 

ج٢‏ | 
يعم 

ا | 

۲ 











مذ ااا ETT E‏ 
وبشكل مواز لهما ملف حلزوني طولھ ( 102 ) متر وعدد لفته 100 لف ف 
۱ "سا یسا و مع 
الملف تساو .)10° x‏ 16( ری نمشد | aw!‏ 
















Open Book نظام حڈیڈ‎ 5 : ۱ 


Wb 0‏ 104 (ك) Wb‏ 2104 
ه) 1۷8 3104 (6 ا۷ “4×10 





[) تطیل اقضوء. ۱ 
6 تجمیع الطیف الناتج في بزر. 
ی ان عسل بمارت زب )مر يسائر رتیت( و1 عه 


)ر0 سے کی فيدراك الأنية یما" 















1 بج عند سقوط ضوء أحمر طوله الموجي 001 670 على سطح معدن ما تنبعث منه الكترونات من هذا الممطيم , , ےد 
٩‏ سوط ضوء أخضر طوله المرچي صد 520 نوي فيطع يبح مه شنت ١...‏ ابرع 
۔ ی 3 هرک ام في الما ری ۰ فان دا اٹل زا 32 


0 [ ۱0۲ × ۱255 سم [ ۱255۱0۳۱۲ 5 هم [ 6.310۱۲ ریا 1 0ا6 ۳ 





۳۹ 


ہمم۔ ‏ لے 


8 اذا كان احد المدخلات High‏ يون المخرج ريزو فتكون هذه اليراية 22 



















OR 2 ANDO . 0 0‏ جمیع ما سبق ۱ 
ظ | عند اثارة لغازات والأبخرة تحت ضغط منخفض ينذا عنها نم ریق عو ۱ ۱ 


- لا () ظيف امتصاص خظطى. 





5 , | + قسا قیمه تصیقف قطر الملف إذا كانت شخصضيلة كزافة الفیضی عند نقطة سس 0 8 ع 











(a)‏ تساوي کساز_ الا وس ہا عدوا ارد کے ومو و oS ONL‏ کا 
ا | 22cm E‏ ی ۱10۳ ری 70۳ 








۳) معامل النفاذية المغناطيسية ۷3 عزم ثنائي القطب ‏ ح) شدة التيار (5) فرق الجهد 


كج في الدائرة الموضحة بالشكل : اذا كانت القوة الدافعة لكل بطار ية ۷ ۰ و الفقاه مة 
الداخلية لكل منها 162 ۰ فان قراءة الأميتر تساوي .... اک یہ 


04۸ >> 06۸ ۵ 
01۸۵ 05۵ 








۱ اتتميز اتمه الليرر : بالنقاء EET‏ 1 شیک 55 ۱ ۱ ۱ ظ ۱ 
© ترددات عالية جدأ © اطرال موجية کیره کا ۱ 


2) طول موجي واحد . (5) شدتها عالية . ۱ ظ 


١‏ لحب معامل الحث الذاني امات الذي يجب توصیله علي ا ا مع مصباح کهربی مقاومة الہ © 44 ےد 
كهربي تردده 42 ذ/ث وقوته الدافعة 220 فولت بحيث لا تنصهر فتيلته » علمأ بأئها لا تتحمل تيار تيار أكبر من 4 أمبير. 
Û‏ 11 0.125 © 02511 9 9 ۷ 25 





0 ۶“ طاقة مقدر ها ال اه 67 نتيجة انتقال سیر E‏ إلى سڈ طاقته سی 111)ء 


- 2.478 eV 0.544 ۷ 










PN‏ وس ایت 





۳ الشكل البياني المقابل : بطل العلاقة لبیانیة بين فرق | 
خلال عنصر نقي من عناصر التيار دی یرما ا 
ای هد وم يي ۰ بت 
حصت (ح) مكثف (5) مقاومة ومکنف 





في الشكل المقابل : سلك مستقهم طوله 15 سم رمقاؤمقه 10,5 وم يتحرك في مجال 
مغناطيسي كثافته 0.4 تسلا بسر عة 218/8 ٠‏ فعند تخريك السلك ی ؛ 

ه أي المصباحين ۸ » 8 یضیی 

0م O‏ 2) 8۰۸ (5) لايضيئ أي منهها 
اشرق الجهد بين طرفي کل مصباح يساوي ........ 

0.12 ۷ © 045۷ © ۱.2۷ © 12۷ 0( 





n ۰1۴۱۵۹ ٩ بس الشكل البياني المقايل* يوصح العلدقة بين تركيز الالكترونات الحرة 11 لین‎ O. 
المحور الرأسي ومقلوب تركيز الذرات المستقبلة ل على المحور الأفقي‎ 
۵ 
من الرسم يكون ترکیز الالکترونات الحرة في حالة البلورة النقية عند نفس‎ 
درجة الحرارة‎ 
]04 cm? ۱0۴ نس‎ OD 
1012 cm? نی ۱0 (یي)‎ © 





۱ 1 
(em?)‏ — 
۵ اح 
2 5 5 5 يي ہے ددع ح ۱ 
چ ۶ جج جج ل في خش ےم جح ۱ 


الاسئلة (36 - 45) أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة : 








6 


1 


کی ا 2 آم تر ف 1 5 اله قن و 7 
پستخنم لاومیتر للتمييز بين الوصلة الثنائية والمقاومة الأومية 









© العبارة صحيحة ۱ 


سب ی سس ہصجےۓ 
سس 
سسص. سس 





و تا وٹ ده وروی و مسا اه تن سر 
ادا ز اد معدل تخیر سدة الثيار المار في ملف حث قل الحث الداتی للملف. 
0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 








ایل ھر ار رر كنقام مفلق ذا كان ج اکتا مربي 
ل) العبارة صحيحة © العبارة خطأ 


سح وھ 


3 تيار الانتشار هو التيار الناشي؛ عن انتشار الفجو ات من البلو رة الموجبة من البلورة 0 الى البلورة وووانتشار الالکت 
من البلورة 0 الى البلورة م عند تلامسهما. 
0 العبارة صحيحة 9 العبارة خطأ 








سا ۳ 


۱ ۳ 4 0 نموذج على النهج کامل 


5 
50014 2 امل 


٠‏ الأشئلة (1 - -35) اخثر الإجابة الفحيخق: س 
200 ل البياني المقائل ؛ یی الغلاقة بين Ww‏ الشحنة المخزونة وفزق الجهد | فين مختلفین 7 
تكون النسبة بين سعة المكثف (۸) إلى سعة المكثف (9) . ر 1 
VY‏ 
© تساوي لاد الصحيع .. TE.‏ 
0 معامل الحت الذي لقف يزداد ار الولعم 
(1) تباعدت لفاته م) زاد طوله (مع ثبوت باقي العوامل) 
© زا قطر فاه مع بوت بای العوامل) ہے چ يي ار( 


















0 | في الشكل المتیل لك يمرت ف لقره (2 من )ی( ف 
۱ _ المقاومة 12 يجب العمل على : 

([) تحريك الدائرتین معأ بنفس السرعة إلى اليمين . 

سا تقریب إحدى الدائرتین من اللخری . 


) زيادة مقدار المقاومة المتغيرة 








© ع سب الحديدي من احدی در 5 
6 في الدائرة المرضحة فی الشكل قراءة افرائمیتر تتعين من الم +1111٦‏ ۴.۴ ۳ 

e. ۷ = Vs -IR © ۷7-۷ 

ا v= bS‏ ۰10۵ واد 17 وت هی 


6 1۱ وفي نفس الانجاه . ا21 وفي عکس الاتجاه , 
1 وفي نفس الاتجا . 051 رفي عكس الاجا 








إا فرق الجهد يتقدم عن الثیار بزاوية 90° عند مرور تيار متردد في دائرة كهربية تحتو 
. (0 مقاومة أومية فقط . © ملف حث عديم المقاومة فقط . 








۱ 
ککٹینٹیشننیت ت سے سے ۱ 














> 3 0 ۳0 ۱ رن 7 7 7 ژ7 0 وج عست سس 3 
۷ 0 و نهایه تدريجه از اذا هر به تیار شدته رون 00 وکسا کریغ اہ هذا الأميتر خرؤم 50 بکون 
رووا ۷ 0,02 : ۰ لکی يصبح الچھا: . ضسالحاً لقیاس تیار ات تك أقساها 0.5 آمبیر يجب توصیله بعقاومة | 
([) 142 على التوالي س) ۱62 على التوازي ۱ 
ais‏ مر . یئ ی از 
في الدائرة کر یی يي بالشكل عنذ غل المفتاخ 5 فان: 8 ۳ و 
| سس رس لق 0 r‏ 
۳ ۳ > قراءة ال لامیتر (A)‏ | قراءة : الفولتميئر (۷) Kp‏ ۳ ۱ 
۱ - سے یھ 5 ت 
FEE‏ مش 























گا في الدائرة المقابلة: إذا كانت ر > وی > رع تن ری تہدی ینوی بی بد ا ۳ 
كل مک زر ا || 
Va > ١۷ ۷. “۷ = ۷۰ 0(‏ < رابا ہے ںہ 
١۷ ©‏ > يا > ۷٦1۱‏ ۷۸۰۷۰۵ 
۳ من تطبيقات الظاهرة الکهروحرارية... یا از رده تی ری 5 
أنهوبة أشعة کی الميكر وكوب الالكتروئي ۰ ) انبویة کولاج (5) جمیع ماسبق 


2 لشکل المقابل. رین می ی ی ا مشقوقة إلى نصفین 1 

| معزولين بحیث تلامس الفرشتان المادة العازلة عندما یکون مستوى الملف .ےم ۱ 
E RRS‏ 0 
ظ کش نون ۰ ۹ o‏ 








ظ 7 






كه هت و ا لمت ا ورد 
ا ہن وت اطي ا ؛ إل ارق تجمرین طرفي ا 
مت 




















۳۳۳ 


1-0 > 
نگل المقانا کل کا طويلان ورین وفي مسن ا 
امد عبر وحن وضع ی دیس فا 0 ۵ 


الثيار د[ تساوق ...........: 
0 34 5 وفي نفس اتجاه التيار ١آ‏ . 


3 نی اکا وی بدا 0 


2 ےئ فش اتجاه التيار ١آ‏ 


يلت سی مم هن نات 5 ۱ 
عت زوق 00ر e‏ نے 





حرکتھا تساوي دالة الشغل للمعدن (,17) فإذا زاد تردد الشعاع الساقط إلى الضعف فان طاقة 
1 للا he e‏ ی وب 0 زد ی ای ند 


۱ 
۱ 
1 
۱ ۱ 














۱ 
تر ذو ملف متحرك مقاومة ملفه () 20 ۽ تكون مقاومة مضاعف الجهد التي تعمق + رید ۲ 4 إلى ۳9 
ل فرق الجهد لذي یه مر تساري . El‏ ۱ 
| ۱۵0 09 © 1800 8 0 200 


مت 
تست سس 
تنس 
١ =‏ 
مجو س س 


۸ : 1 تعلق لولبي ظ كير ۳ من 100 لفه وطوله ۵0 20 يمر به تيار tf‏ شدته 1 ام مبیر وضع مع بداعله ملف آخر 1 


چس 


5 











یر متش قو بره فيشنت فس عند عرو (1) فی ۱ 
ليل .4 6۸ 















طاقة خط الطیف في الاشعاع المستمر الذي له نفس الطول الموجی 






لدت (-) أقل من . (ع) تساوي (5) لا توجد اجابة 
05 في ليف روج يون انض وی في تاک ور ول رع مر انع ی تل رون 
ٴ بين المستویین متس ہو ی سی دی د 
([) من 7 > الی 2 2 8 اع من 2 سر ی ا ۹. میم E‏ 
ہ2168 9 من 3 إلى 2 > نم ۱ 
E HOE‏ نت 0 لات سس 




















ده سدع مق وین با لا o‏ اسك رون من )لات مرب نف ی یت وید 


افيض عند نقطة على معورم بالداخل (ر8 فان نید - تساوي .. FON‏ 
0 © کے 582 ظ 

















۷ مصدر لضوء الليزر يعطى نبضة مدتها 5 10 وقدرتها 1۷۷۷ ٠‏ فإذا كانت جمیع القوتونات لها طول موجي و 
رهر فض 3 694 » کون کا آففزترنات فل كل اہ فرتوق 
(علمأ بان: ثابت بلانك ** 10 × 6.625  <‏ ء وسرعة الضوء ولو "10× 3 58 


3.49 × 10668 آے‎ OS 7981 0 038۰10 





۲۳ ج في الشكل المقابل : موصلان (۸) » RETO‏ مت 
ومتوازيين » ویزثر عليهم مجال مغناطيسي منتظم عمودي على مستوى الشکل للداخل 


۰ فإذا تناقص المجال تدریجیأ فان الموصلين (۸) ؛ (8) .............. 
(1) يتنافران (يتباعدان) (م) بتجانبان (يتقاربان) 


ظ ك) يتحركان معا جهة اليمين © يتحركان معأ جهة السار _ 
0 الشكل لعقابل یوضح ترانزستور ترانزستور م م موصل ine‏ القاعدة اندو ین . 


7 تحص تتقت ٣‏ ”لت ۲ يتصل بتتن ۲ 
ek a‏ اک ` اموه 1 الفح وی ۲ 5 





۱ 7 جر ہے1 
د توك ساق اکا اتا ہنا 



















(rem)‏ ) ويمر بها تيار شدته (۸ 2) ؛ ٠‏ وضع على يسار ا یر نے ۱ ظا تر 
١‏ عن مركز الحلقة (رہ 0) في مستوة GN a‏ و اتجاه شدة التیار الذي ۹ 


© ۸ 20 ار AQ‏ ای 





يجب أن يمر في ال 
© ۸ 15 لأسفل 


























0 في الدائرة | الموضعة بااشکل؛ ٠‏ ادا كانت اة الغو لئمیٹر ۷ 6) فان قيمة المفارمة و کے ا : ۱ 
| تسار ی ............... ۵ وا 
© 30 © 9 ۱.5 © 0 6 (© © 9 1 1 
٦‏ اة اف رملة المنبعثة من انبوية كولدج تتوقف ی ٠‏ 
6 فوع بک الهدف - © فرق الجهد بين طرفي الفتيلة 
خم نصا © فرق الجهد بين الفتيلة والهدف 
| الوتونات أشعة اللیزر المنبعثة من ليزر الهلیوم نيون تنبعث من ذرات ....... چھ 


ظ 


© النيون فقط HR.‏ © كل من الهليوم والنيون ‏ (59) لا توجد اجابة 


ظ ١‏ : النسبة 1 ) ١‏ 
في الشكل المقایل- بين 0 رن 

11 ۰ 5 سر 2 ۷ 

۷ 37 0 3 2 2 © 2 





3 أي سوق الول لی يمر عن تیزر الغازي وليزر البلورات الصلبة من حیث: : مصدر الطاقةوالتجويف رن 
ْ "ور نزي 1 


سا المحول وشدة دة التيار موی مب 
© خافض › 4۸ © رافع ؛ 4۸ 
خافض ؛ 7.5۸ (5) رافع ۰ 7.5۸ 







سڪ د 


: في الد اثر ۵ المو ۳۳9۳ با اس کا : : اذا کی 





گر اعم 1۱ 
۱ افولتمیثر ا تسل ۔ - 2 
Vi ۱‏ 6 تكون قیمه کل هل : کر اعة كل انا وي يذ ۷ / 
۱ فن ال میت والفو لا ۴ بے 
قاس كا LA‏ 1" چ 















8۷ - 0.4 A 
0۷ 0.4 م‎ 8 ۵ 


(ه) ۸ 2 - ۷ 40 مم بر ےھ 
رقا 2۸ . 69 ۲ 


۱ 








في أي الدو اثر ۳9 لاسي !' اع 





ا ےو ے 


پک ۳1 چ | و ۹ ۱ 


4 في الشكل : المنحنى (۸) يمثل العلاقة ال البيانية بين الق القوة الدافعة المستحكة ۷ المتولدة مد 5 
مقف دینامو مع زمن الدوران + يكون أحد التعدیلات الذء ہت 4 


الجهاز حتی نحصل منه على المنحنی (1) هر برا 





(۱) تقلیل مساحة الملف لزید a‏ 
۳ ۱ 5 ۱ 1 ف 1 5 ۳ ا 
| سا ] انفاص ع لفات 1 1 3 0 ۱ فب 
یا ۳ 31 


5 اتقاص ل سر عة دور | ل , العاة ا لأقئصة 1 


(5) استبدال حلقتا الانزلاق بمقوم معدني . 






0 بظهر ی کل وس يدور ودين . ۱ بظهر على شكل خطوط ملونة منفصلة عا : 35 
| ملونة - وینتج من الغازات المثارة 


یظهر على شكل خطوط ملونة ما 


معت - وینتج من الفاز زات المتارة 


1 ET بظیر علی فک لتق مت‎ r 









معتمة - وینتج من الغازات المثارة | ملونة - وینتج من مرور ضوء أبيض خلال غاز مثار 
6 یظهر ر على شکل خطوط ملونة منفصلة على أرضية ۱ بظهر على شکل خطوط معتمة منفصلة على أرضية 
| ملونة ۔ وينتج من مرور ضوء أبيض خلال غبر مثار 


الست 


محلّمة - وپننج عن الغاز ات عند المثارة 


۱ 
۱ 
نے ان ی 7 مح دقفن عت نے ۱ ہے چو EGE‏ 


لس زور ۔ - 45( 7 العبارات یه صحيحة وأيها خاطلة 
ارف فد ۳ عزم , الازدواج على انجاه عزم ثنالي الفطب ولكن ١‏ بتوقف تج عزم ثنائي , القطب على اتجاه عزم 
لازدراج 














0 العبارة خطأ 








”| في الدائرة المهتزة تكون زاوية 5الطور بين التيار والجهد تساوي ۹90 
0 العبارة صحيحة () العبار and‏ سس ۱ 











70 






سی برست اطا رم تین الغاز بذاخلها من ملفات الث 


ول اخ با ما ا نت سس 


0 بار ع 9 العبارة ۾ خطا 








سس 
۳۹ تزداد كمية الاشعاع. بر عن جسم ساخن كلما زاد اد الطول المو چي المقابل لاقصی شدة اشعاع. 
1 () العبارة صحیجحھ 0 العبارة خظأ 
.ع تزداد شدة التیار الكهروضوئي في الخلية الکهروضوئية بتقلیل البعد بين الخلية ومصدر الضوء. 
© العبارة صحيحة © العبارة خطا 


۲ الانبعاث المستحث هو الانبعاث السائد في ليزر الهليوم نیون وليس في جميع مصادر الليزر 
ظ لور 





60 مھ هس ۱ اتی مو سے ار مین 
() العبارة صحيحة 0 العبارة خظأ 






۲( تعمل الاسطوانة المعدنية المشقوقة إلى نصفين معزولين في المحرك على تبدیل اتجاه القوة على أضلاعه كل نصف - 
ا 


0 العبارة صحيحة ظ 0 العبارة خطا 





المتكونة في نفس الز etat‏ عندها عدد الالكترونات الحرة 9 ا کر ابارت 
ظ © العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 


















نموذج على المنهج کامل 










ا بتو قف اتجاه القوة الدافعة المستحثة المتم لده a EE‏ 





۱ ۱ ظ المتولدة في موصل يتحرك في مجال مغناظيسي منتظم على كل مما يأني عدا .... ۱ 
۱ ای اة افيش © اتجاه المجال 
@ سے رہل بین التمال (3) اتجاه حركة المجال بالنسبة للموضل 
۲ طيف رة الهيدروجين يعتبر طيف 55 رن 0 ۱ 
ليف مسة © طيف انبعاث خعلي . 
(م) طيف امتحاص خطي . و کان 


0021 68 ۰ 1 


عو تو هه مد ها ها 


2 = ,21 
© 1 - 1 نت 











يف الذي يشمل كل لاطوال الموجية أو الترددات الممكنة في مدی محدد ينتج عن ی 
5 © إثارة الغازات والأبخرة تحت ضغط منخفض (2) مرور ضوء أبيض خلال غاز ۱ 
٠‏ 2) تسخين الأجسام الصلبة للبياض کی و وس اہ . 
3 ا وت .اسف ور لا سر 
يقن حتی 006 هي کر شد تيار رما فلج ظ 

















4د انام حدیڈ Open Book‏ 











اءة المصبا وت بنشه 
TT‏ ا 
ر0[ تزداد , 5 تقل . ۱ 3 يباب وت 
0 دنہ“ ۳ 
0 طاقة حركة ة الالكترونات المنبعثة من من الكاثود في لمیگروسگویب پ الإلکٹرؤٹی .وني تثوقف على ... 

() فرق الجهد بين طرفي الفتيلة (م) فرق الجهد بین الكاثود والانود 
© شدة تيار الفتيلة () جميع ما سبق ہد 

سا ےس ہے سے ےت سس سح للا 


, ملف لولبى تحتوي رحة الأطوال منه على (۱0 لفه فإذا فطع إلى ملفين بنسبة ( ۳ وهن کل ملف بنض اد لتیار , 


تگون ن النسبة بين کثافتي لفیض ( 5 ) عند نفطة على نحو راما بالداخل كنس .. رن 


0 86 9 لگا و 








موجي 553 0.012 ۰ فإذا طمت آن pin‏ ترون إن ۱*10 ,9 وسرعة 






الضو ء 5ا10 ×3 ء فان سرعة الالکترون المنبعث بعد التصادم > .......... 
x 107 m/s © 27× 107 m/s Û‏ 2.7 
سای ا E‏ 


NT 


سس 


۳ ۳۹ المنحنی المقابل : يمال العلاقة بين شدة الاشعاع الصادر من چسم ساحن والطول الموجي 
له عند نرجة حرارة قدرھا (1500116) » احسب كتلة الفوتون المنبعث من الجسم الساخن 

عندما تكون شدة الاشعاع أقصى ما يمكن علما بان علما بان ن ثابت بلانك .[10-34 :6,625 
وسرعة الضوء m/s‏ 31×10 


















تي" 
ل 


شدة الأشماغ + رتووارہو) 00۱۱[ 


لی لے تست 


n ۱ 


] 2 3 4 د‎ 4x10 Kg Ê) ۱۰۱۷۶ ا٤ج‎ @ 12۸1 ۱0۳۷۰ © 33*10*۷0 








۱۳ E 

۷ ذا كانت زاوية الطور : في دائرۃ تیار متردد لٹگزن د من مقاومة أومية ومكثف على التزالي تساوي م 
۱ ا ول (س) 2 دم 
R 2‏ = 2260 رو ۳ > ا ۱ ۱ 











۱ تسیل طرف املف في المحرك الكهربي باسطواقة معدنية مجوفة ملنقوفة إلى تصغین نس ماز و ۳ 
مت > 2 على جوانب الملف فینعکس اتجاہ عز م الازدواج ویستمر الملف في الدوران في اتجاه و احد 
ن) عكس اتجاه القوة على جوانب الملف فيظل اتجاه عزم الازدواج ثابت ويستمر الملف في الدوران في اتجاه واحد 
(ح) ثبوت اتجاه القوة على جوانب الملف فينعكس اتجاه عزم الازدواج ويستمر الملف في الدوران في اتجاه واحد 
لمجاب ووو کی جر د 1 ۱779 ا اا واس گنچ ا في اتجاه واحد 





0 في البلورة 6م9-و تكون نسبة تركيز الفجوات إلى تركيز الإلكترونات الحرة عند دورجة 2 حرارة معينة .. .. الوآحد 
([) أكبر من ۵) تساوي [ (ح) أقل من 5 

الني توصل معه وتجعل مؤشرة عند 2 التدريج ... 

0د 080 ۰ ۰ @ 0 ۱27۱0 © © 15710 


ا في جرب تحني درن آرم تم حصول على تکل التي اتال الذي ت لب ع 
ا شدة تيار (1) المار في موصل طوله (.]) وفرق الجهد بين طرفيه (۷) ء فإذا تم قطع ذلك 
8 الموصل إلى نصفین واستخدم أحد النصفين لإعادة التجربة فاي الأشكال البيانية الأتية پم 


مویہ سی صل طوله (,ا) وفرق الجهد بین طرفيه (۷). 



































۱ 0 
وو عدد ذري أكبر يؤدي إلى .. 


ول 
۳ ] ملد و و ۵ زب ول ضرع ليث تم 


([) زيادة الطول الموجي للطیف 





iN 
ال م ا طسب‎ ۱ RSA امود‎ 
- للتخلص من الضوضاء الکھربیة في الإشارات المرسلة ة من محطات الارسال ی‎ [۲ ۱ 
: بٹھا على شكل إشارات ر‎ )( EEN 
حم) تکبیر ها بواسطة تر انزستور (5) تفویمها بواسطة وصلة ثنائية‎ 








۳ ۲2 10 1.5 ء فان سعة هذا المكثف ...... 


5 7 


20 و هت وه سن مستقيمان طويلان ۰۸ 8 لب ما زا ویر في بد 
ظ (۸) تيار شدته (45۸) ويمر في السلك (8) تیار شدته (15۸) في نفس الاتجاه . وضع 
لف دائري عدد لفاته (10) لفات ونصف قطره (10© ) وكان مركزه يبعد (0.550؛ 
لك (4) كما هو موضح في الشکل ما مقدار واتجاه لتیار المار في الملف بحيث 
وج شنة المجال المغناطيسي عند مركزه صفرا علما بان 10:7010/۸.00 »4د . 
00ع عترب اه ۱ © 0.1 عكس عقارب الساعة - 
لي لساعة © 0.2 عکس عقارب الساعة 





۱ 1 
1 0 17 
ہے - 5 لہ ی ۳ 
8 8 0 3 1 1 28 کے 
۱ = - 7 


3 > ۱ 52 ہی كفا 1596 یل جهاز سل على جد ما 





250 @ ۱ 


۲ ۲ ۷ 9 ۵ 8 وقوه 








ب 6 دراسية التركيب البلوري للمو اد 
9 انفش على الزجاج ۾ 


¥ 2 نا 
۵ 








ETT TE‏ جا" 


75*10۴ 7۳۱0۹۴۵ 10x10 FO ۵ ۱ 


سر _ 
۰ 6) * ول پیر تیار متردد جهده 
آلملف الابتداني (و/۱۷/9 2 ٠‏ قان عدد لفات الملف الثانوي 

























001-1۳ پرچة حرارة الصفر‎ ٠١ 
تنعدم التوصيلية الكهربية لكل من الموصلات وأشباه الم صلات‎ )]( 
ومد" الكهربية لكل من الموصاایتولذبا ام ميد‎ ۹ 
تتعدم الترصیلیة الكهربية للموصلات وئز دار د لأشباہ کت‎ © ۲ 
تم تنعدم التوصيلية ^ الگھربیة لاشباہ الموصلاث وتزداد للموصلاث‎ ١ 


٢‏ بعد حدوث لا بعاث ال المستخث E‏ ابن ی 

اثارتها ....... ۱ ظ 
([) على شكل طاقة جرارية وتنتقل إلى المسثوى ,ع 
(م) على شكل طاقة حرارية وتنتقل إلى المستوى رع 
على شكل طاقة كيميائية وتنتقل إلى المستوى رع 








۱ لشكل المقابل : يمثل ملف يدور حول محور موازي لوجه الملف في مجال مغناطيسي منتظم كثافة ہی 
فيضه (13) بحیت تقولد قوة دافعة مستحثه قیمتها العظمی ( »ہگ ع) فلذا زاد عدد اللفات الى ثلاث ۳ 
أمثال ما كانت عليه وتقليل قطر الملف إلى نصف ما كان عليه وزيادة سرعة الدوران للضعف فان 8 جا - 4 
القیمة العظمى للقوة الدافعة المستحثة في هذه الحالة تساوي .............. قيمتها الأولى . فت 

3 1 1 ۱ 
() = مت يإ عت 3 
0 1 16 9 


ل من البیانات المسجلة على الداثرة الكهربية المقابلة ٠‏ تكون قراءة الفولتمیتر 





© 3.5 فولت . © 7 فولت . 
E‏ ج) 0.1 فولت . O‏ ۱ 
0 لا پستخدم راز تور عدد تو صيلة بعر یی القاعدة المشتركة في تكبير التیار 1۳ 7 ار 
© تيار الباعث أكبر من تيار القاعدة © تيار المجمع أقل من تيار الباعث 
إ © تيار ف تار من تيار القاعدة (3) تيار القاعدة اکر من تیار امم ظ 
1 في الشکل المقابل ۲ روبع مات بیع ومصبر متردد. يكون رع 
المصباح أكتر توھجا إذا كان تردد الفصيل...........: ۱ ا 
۲ (0 صفر جا 2 ا متوسط © كيرجا 9 9 8 






















نظام حديث 800۸ 0۵۵8۳ 





سح ۳ ماد 3 


0 بر 


۱ ہے ۱ ۳۰ ۳ 3 Sa‏ ۳ ۱ 5 2 1 
۴ ظ خی اف ققق نے عة | = ] ) 
الشكل الأتي يوضح العلاقة بين طول موجة دي برولي (1) لجسم متحرك ومقلوب سرع“ 2ئ ) 
| ما مقدار كتلة هذا الجسم علما بان علما بان ثابت بلانك و,[۰6:625*10134 : 1 
x 1015 kg 1.5 x 102*۷۵ D‏ ۱.2 ۱ 1 3 ., 
x 6 kg‏ 442 0 5 ¢ 1027 * 6.6 ''(57۸) ۳۲| 1 





سس سس سب 


اگ أي من الاشکال البيانية الأثية توضع منحنیات الاشعاع الصادرة من جسمین أسودين (۰)26 (۷) إذا كانت درجة حرار: 
(26) أقل من درجة حرارة (۷) . 





آلشکل یوضح مغناطیس صغير قابل للحركة بسهولة على عجلتين ۰ أي الخیارات التالية يعبر عن اتجاه تحرك 
المغناطيس لحظة غلق المفتاح ع1 » وعند انقاص قيمة المقاومة المتغيرة ۴ 


٠ (R) إنقاص‎ 









ستويات الطاقة العليا إلى المستوى الأول ؛ فان مقدار طاقة 
الفوتونات المنبعثة عند انتفال الإلكترون من المسيتوى الرابع إلى المستوى الثاني 
(0 1021 × ۱.23 [*:0] × 1,23 
[ ۱0 × 2.32 [ 10:29 × 2,53 











ج روب يي 


ہا یت سسسےے 
[ 0 آو العبارات الق می سم پپپ بب 


وأيها حاطئة 


زا زاد فرق ق الجهد بین طرفي موصل ۲ الى 
:ی الصتعف ؤا لن سذة الثرا ۱ اھ 
55 وا لما ز فيه تظل ثابتة. 







0 العبارة صحيحة © اشن 
ہدس مم ييا عارة خطا 
.د نظرية 0 ۱ 
تينى فران الحث على اسا الدائی | 
اتی ير المغناطیں للتيار | 
0 العبارة صحيحه ٣‏ ال ز 5 
۱ ۱ ۳ ار ةه خظأ 





۱« عند دوران ملف مستطیل يحمل تیار وموضوع مواز پا 
عزم الازدواج المؤثر عليه وكذلك بتناقص عزم ثنائی القطب. 











۱ 0 العبارة خلا 
فی جر 7 YE T.m/A‏ 3 
ا + o‏ 
ل) العبارة صحيحة ل العبارة خطأ 


ا في الانبعاث المستحث تكون طاقة الفوتون الناتج مساوية لطاقة الفوتون الساقط 
8 العبارة كت مجح صحبحة 0 سر 
















وحدة (5.[) هي وحدة قياس عزم ثنائي القطب لملف : 
ل) العبارة صحيحة 0 العيارة خطأ 

الي عند تكوين رابطة في بلورة شبه موصل نقي تنتج طاقة حرارية هي نفسها الطاقة التي اكتسبتها الرابطة عند تكوينها ˆ 
و لا العبارة صحيحة 0 العبارة خطأ 

۳9| د سحب موصل وزيادة طرله إلى الضعف تقل مقاومتهالیالزهم , ۳ 7 

0 العبارة صحيحة 0 العبارة خطا 


مع عمليتي الانشطار النوري والاندماج النووي إلى معادلة ابنشتاين للطاقة 
ل) العبارة صحيحة ' © العبارة خطا 





E ۱۳۹ 1‏ 1 < ا 5 9 5 5 بت كم ' 





| 
1 
۱ 
1 














الاستلة (1 - 35) اختر الإجابة الصحیحة.: 
















الرسم البياني المقابل: يمثل العلاقة بين عزم الازدواج (ع) المؤثر على ملف مستطیل موضو ع (Nm‏ 

. موازياً لمجال منتظم كثافة فيضه ( 8 ) ؛ وكثافة الفيض ؛ يكون مقدار عزم ثنائي القطب .......... 7 ۳ 
00 .1000۸ (-) 500۸.3۳ 7 

250۸.07 رو 150۸.0۰۶ 








1۳ 
10 20 

















سے ات ات ت 


من تطبیقات الطبيعة المزدوجة للإلكترونات .............. 
([) أنبوبة أشعة الكاثود الخلية الكهروضوئية 
الميكروسكوب الإلكتروني القنبلة الذرية 





ر الشكل يمثل العلاقة بين القوة الدافعة المستحقة الناتجة من ملف دینامو مكون من (2) EF‏ 
ومساحته (007 0.2) بين قطبي مغناطيس والزمن فان مقدار شدة المجال المغناط 
© 0.0051 1 0 






REE‏ شام مس س تور اع اع 











ذا زاد معدل تغير شدة التبار في ملف حث إلى الضعف فان معامل الحث اذاتي لت 

0 لا يتغير (ے) يقل إلى النصف يزداد إلى الضعف يزداد 4 أمثال 

0 إذاكان عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار ومستواه موازیا لفيض مغناطيسي کذفته 0.31 هو ام 
' عزم ثناني القطب المغناطيسي لهذا الملف يساوى 7م 02 فإن 

Am O Sam O‏ .۸ 30 تسدود ھا 

















و 


س لاك 
مس ٠‏ 1ل اك 
سس ی 
:0ه 0701070 ا 
ی تست سس 
ضح حح 


اي اتید لكو یه الم سك بالشكل : عند غلق کا کائٹ كراج الفولئميتر 1517 و سے 1 
787 فرصیتر ۷ 16 فان نان ادلی یناز 
TE © 1.50 @ 2 050‏ ۱ 

IY EE 
. م في الشكل المقابل : ملفين مستواهما واحد ومنحدا المركز وضغا في مستوی الصفحة‎ 0 
2 ظ عدد لفاك الال الداخلي 2 لفة ونصف قطره و 7 سم ويمر به تيار شدثه 2/۸ وعدد لفات‎ 
2 الثاني الخارجي 3 لفةء ونصف قطره 000 2 ويمر به تيار شدته ۸ 3 ۰ فما مقدار واتجاه . أ‎ | 
ٴا التيار اللازم أن يمر في السلك رز حتی تنعدم كثافة الفيض عند المركز . ہہ‎ 


© 10۸ لاعلی ۸ لاسفل ۸ لاعلی ۸ لأسفل 5 





7 الشكل البياني : المقابل يوضح العلاقة بين لمقاومة الكهربية لثلاثة اسلاك مختلفة النوع متساوية ۰ 
الطول مع مقلوب مساحة مقطع كلا منها : تكون العلاقة بين التوصيلية الكهربية تھا 
o2 < 6: 0‏ < رو © نه > دہ > ره 


1 
(ه) وچ > 2 ^ 61 (ي) وى < دی > ین A‏ 


تسس بت« بت سس 




















ي الجدول المقابل : یوضح جدول التحقیق لبوابئین نطفیتین حيث ۸ ۰ 8 يمثل 
۱ الدخل لكل منهما ء × یمثل الخرج للبوابة × ۰ ۷ یمثل الخرج للبوابة ۷ء 








قى الدائرة الموضحة بالشكل تكون شدة التيار في المقاومة 502 ............ ہیں و 


3.8234 2.35۸ DM 
5.18۸ ۵ 1.47A 




































| ۔ ہے سح ۔ ۔ عه ي ےت ...اص مت یت ۴ 


E (r‏ لکهر بن: الموضحة بالشکل: ترضح مور قومة مق 100 ی ۷ء 
يمكن فياسه بواسطته 10۸ 40 وصل بمجزی للتيار ۽8 ثم وصل في دائرة كهربية ‏ | E.‏ 
تحتوي على مقاومة () 8 وعمود كهربي قوته الدافعة ۷ 1.5 مهمل المقاومة الداخلیه ۱ 8280 


سید 


۱ کا ۳ ق =m‏ ت 3 3 
؛ وعفد غلق الدائرة انحرف ور ور نی اس ا کین ۵ “R>‏ 





۱.250 8 ۹ 2.50 @ 50 © ٠ 100 2 


می ت٢‏ فد رت ہہ عند محطة التوليد 
© استخدام محول راقع للجهد عند امان الاستهلاك (5) ١ء‏ ب معأ 





09 اف ا 
دوک E‏ 


-۴ تکون نسبة تركيز الفجوات إلى ترکیز ۱ لإلكترونات الحرة ء عند درجة RR‏ معينة جو ۳ 
و9 الک 7 ت) أكبر من زا ا 














۳ بيجلل و بلي 7 1 یب البق على بجی ہا 


1 5 5۳ 
۱ ۱ چ ۳ 
× او 
8 



















سے 


هدرن س ا 


لل المنظور . 
ان سس © تحت السرا a‏ (2) فوق البنفسجية 








سے للد 


دائرة تیار متردد اون ہیں ۱ 
معأ 
زس ام امل العث: لذاتي له سور وج [ متصلان على التوالي فإذا. 

........ 1801/5  دنرتملا عله السعوية فان السر عة الز اوية للمصدر‎ i SE 
0 10 24 رل 10 5 سا‎ 
سل( () لهم س الشحنة . رک ری کیت 6 دیدمت هر دید شا‎ 
...... النسبة بين طوليهما الموجيين کہ كنسبة‎ 

۳ 


2 20 





0 


| ١ ۳ || ضث‎ 











سس ت ونو ے 


0 و هن معطة قري کهر بية ۷ بفرق جهد 200۷ عند طرفي المحطة » ویوجد سای ۹ 
المحطة النسبة بین عدد لفات ملفيه 1 : 5 ء تكون كفاءة النقل إذا استخدم لنقل هذه القدرة أسلاك مقاومتها 4 أوم . 


90% 8096 08 70% 0% 


3 ون جاه قر المزثرة على اساك (2) في کل شكل مايل :1 
0 لأعلى 
0 © + 


غمودئٍ على مستوى عمودي على مستوى لليمين + + ٭ لليسار 
| الصفحة للناخل الصفحة للخار ج لأسفل 



















السلك ر عسودي على مسترى الصفحة 


1 1 جم << YO +® O‏ | اع 
n J Gg ١۶ەپ9ى-+ ٤‏ 


08 في الشكل (2) اتجاه القوة المؤثرة على السلك 2 .. اب 
6 00 9 ۵+ 00> و رك ۴ 


... 2 في الشکل (3) اتجاه القوة المزثر: على السلك‎ ٣[ 
20 + * 0. * © © 90 




















- ايز تمثيل بياني للعلاقة بين شدة تيار کے 


۱ ۱ 
0 سی ا 1906 ا ان 


الجهد بين المهبط و المصعد هو : 


د 

: : 

/ ا 9 
بر بوكر 

ی بد 











۹ رین اسلاك لها تقس الطول ویمر بها تيارات شدتها  [‏ 1۰ ۴ :2 ی ی سے 
كثافة فيضه (8) يكون ترتيب الاسلاك من حيث مقدار القوة المغناطيسية المزثرة عليها هو .. 
٣ (D‏ > ۴۱ > ۲۱ > و۳ ۱ 1 ۱ 
م) وم < ,۲ F>‏ < و۲ 
F2 ©‏ < و۴ < Fı‏ < و ات ۱ 
Fı‏ < ۴۱ < ۲4 < و۲ ا )1( 











OE‏ و 








سد ف دورة ر كاملةمع از وت بای من الأشكال البیانیه التالية يعبر Ls‏ 
عن التغير في الفيض المغناطيسي الذي یخترق , الملف في نفس الز من یر ھی او و وو یں ۱ ۱ 










- 
سس ۳ ۹ .یتسہ ً 
سس 3 کک ار مم د نت 


دع ید لد اسة التلثيد ۱ اي - ۱ توت 
في تجربة ار یز الكهروضوئي تم تسليط أشعة ٠‏ لن نیع یف 3 

مادة معينة ؛ فتم الحصول عل ال یہی صسونیه على مهبط خلية كهروضوئية 
ووو وا سول على العلاقة البرانية : 


رضاعفة شدة الاشعة الضوئية الساقطة فم في الشكل سام 


۳ ۳ ۱ ا 
سكل العلاقة البيانية النائجة مفارنة بالعلاقة (1) 





(000100 


5> KE (ev) 





9 الأسئلة (32 - 35) 


2 الشكل المقابل يوضح مستويات الطاقة لغازي الهلیوم والنیون في الليزر 





> تتقل ذرات الهليوم إلى مستوى الطاقة شبه المستقر يسيب ..... ہی ما 
([) تصادمها مع ذرات النيون الطاقة الكهربية ظ 
ظ 2ك ارتفاع درجة حرارتها 8 
م6 > تنتقل ذرات النیون إلى مستوى الطاقة شبه المستقر بسيب ........ خالات التیون حالات الهليوم 
ظ ([) تصادمها مع ذرات الهليوم (س) الطاقة الكهربية 
- © الطاقة الضوئية ارتفاع درجة حرارتها 
۳ > تتراكم ذرات النيون في المستوى د8 بسبب أنه مستوی .......... 
- 2) شبه مستقر (5) فترة العمر له قصيرة جدأ 
> تهبط ذرات النيون من المستوى د5 إلى المستوى 70 وتفقد باقي طاقتها على شكل طافة ...... 
(1) ضوئية كيميائية 
2) حرارية كهربية 








نظام حدید 806۸ 06661 

















الأسئلة (36 5:9 آي ي العبارات نت فده ۸ا0 1۸ ۳ 
ظ في حالة الاتزان الديناميكى الحراري في أشباه الموصلات النقية يتساوى عدد الروابط المكسورة مع عدد الروابط 







المتكونة في نفس الزمن. 
۱ ۲ رة سحرحۂ 






تعند تی الوط فر دیف فانصا ارت رو سر 
ل) العبارة صحيحة 









ع 
یو 


تسایس( ا دور أول 2020 _ 










يذ ۱ سے سسے اك لو له لا یا ۷ لا 
۱ خثر الإجابه سے 7 3 | لس | 
/ ۰ 
سا ۱ اسم جھاز يستخد يل الطاة 
2 | ) انكر سم م في تحو قه الميكانيكية الى طاقة كهربية. 
ات سحل بنا عم[ في يها ہیں 


سس ڪڪ 


6 


ا ۱ او جا لصحيحة. : 
9 هه 
تگون ٍ داثرة كهربية من عمود كهربي مهمل المقاومة الداخلية وثلاثة مصابیح متماثلة 
(Pj‏ , ()» (]) متصلة مغا كما بالشكل ۰ ماذا يحدث لقراءة القولتميتر عندما تحترق 
فتيلة المصباح(۳) ؟. 
(1) تزداد. تقل. لا تتغير. (5) تصبح صفرًا. 
ا يمثل الشكل البياني التغير في كل من المفاعلة السعوية لمكثف والمفاعلة الحثية لملف مع التغير 
. في تردد التیار في دائرة (18.]). باستخدام البيانات الموضحة بالشكل ؛ أوجد سعة المكثف ؛ 





33 ۲۲٢۶ 


۱ سے چو 
) ضح الدور الذي تقوم به الأسطوانة المعدنية المشقوقة الى نصفین معزولين في الدينامو. 
| ۲ 
5 1 8 ا اختر الإجابة الصحيحة : 3 
بے وت رن ۱ ب 
ا () في مستوی الصفحة الى أعلى. . © في مستوی الصفحة الى أسفل. ۱ 
2) الى داخل الصفحة. الى خارج الصفحة, زا اا 2 ول 









: 1 
و ار المرضحة بافشكل » رجدباستخاماقونيکیرشوف قراءة الأميثر(8). ۱ | پا 
و 


A‏ اا 








١‏ افٹر الإجابة عن () أو (ب): ٠‏ ظ 
(() فی الأميتر الحراریء وضح سبب کل مما ياتي : سد یی 
ولا : انحراف المؤشر عند مرور تيار كهربي في السك . 
۱ ۳ تنا ا عند قرامةمعینة علي کرت 


1 


]هد اد یز و أحد عيوب الامیتر مرن 


رل 


ا 
۸ 
ا : 








56 نموذج امتحان ثانوية عامة . 


٠‏ تم تعديل مللي أميتر قراءة نهاية تدريجه .201/6 الى أوميتر باستخدام عمود كهربي قوته الدافعة الكهربية 2۷ ومقارن 
> الداخليةمهملة ما تیم المقاو مة المجهولة التي تسبب انحر اف مؤژشرہ الى ۸ عند توصيلها بطرفي الأوميتر. 





۳ 


رص ٠٢‏ ۱ 
تن 
یب 


30 اختر لل كانه 5 ۳( أو | لب | 


6 





| لپا ) اتف المصطلء العلمی الذي نذا عليه العیار 7 التالیه ۱ 
مکافی المفاعله و المفارمه في دائرة تيار متردد , 
7 0 عرف : الهنري . 








2 4 اختر الإجابة الصحیحه: ۵ "2 
| في تجربة لتحقيق قانون أوم باستخدام سلكين من النحاس (۸) و (13) لهما نفس الطولء مثلت النتائج 9 
بيانيًا كما بالشكل ؛ أي العبارات الآتية تعتبر استنتاجًا صحیخا لنتائج التجربة؟ (۸) 1< 
(1) السلك (ھ) أكثر سمكًا من السلك (). (م) السلك (8) أكثر سما من السلك (ھ). 
مقاومة السلك (8) أكبر من مقاومة السلك (۸). المقاومة النوعية مختلفة لكل سلك. 
3 يوضح الشكل البياني شدة الإشعاع للآطوال الموجية لمختلفة المنبعثة من فتيلة مصباح التنجستين. / 2 


۱ ماذا تتوقع لقيمة (م.3) عند زيادة شدة الإشعاع الكهربي المار في فتيلة المصباح؟ 





14 , لديك مقاومتان متمائلتان قيمة كل منهما 1262 تم توصیلهما مرة على التوالي؛ ومرة أخرى على 
آ التوازي مع عمود كهربي مهمل المقاومة الداخلية » آوجد النسبة بين التیار الكلي في الحالتین على الترتیب, 


0 دائرة تیار متردد (18):1) في حالة رنین. ما الكمية الفزیائیة التي يمكن تغيير قیمتها مع الحۂ ظ على حالة الرنین بالدائرة؟ 
(1) سعة المکثف. النفائیة المغناطيسية لقلب الملف, 

معامل الحث الذاتي للملف. (3) المقاومة الأومية . 

® اختر الإجابة عن (() أو (پ): ۱ 

۱ () ما الدور الذي تقوم به الملفات الزنبركية في الجلفانومیتر ذو الملف المتحرك. 


2 








(ب) ما الدور الذي یقوم به مضاعف الجهد في جهاز الفولتمیتر, 
15 جزين كيردي جهد شوه 2۷ متسل بسحول كيربي تاه 0 إذا تم توصيل الممول مصدر سزلی نئي 
احسب : 2:5 


أو لا . عدد أفات الملف الثانوي إذا كان عدد لفات الملف الابتدائي 1100 لفة 
ا :ارز قيمة التيار في الملف الثانوي عند مرور تيار قيمته 0.1۸۸ في الملف الابتداني, 





E 


سي (89) عند - نقطة ال اخل مقف آر ملف اولبي على محوره وشدة التيار الكهربي 





ية بين كثافة الفیض | المغنا ۱ 
ا د مر طيسي (13) على غلى المعور اراسي وشدۂ تیار ا1 اكهربي العار في اقسا 
زا : مستخنمًا ميل الخط البياني الناتج» ار جد عدد اللفات لوخدة الأطوال من العلف» علشا بان . 


Wb/A.m)‏ 10 ی , > ےمم 


ار لا: ارسم العلاقة البيانية 








ان مدع (7) او (ب) : 
0 اکتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبار ة الثالية: 
" متاومة صغيرة تتصل على التوازي مع ملف الجلفانومیتر لتحویله الى امثير . 
ب) أكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة التالية : 
أجهزة قياس كهربية تعتمد على قراءة أعداد على شاشة صغيرة بدون مؤشر. 
آا اتر الإجابة عن (ا) أو (ب): 
() قارن بين - 













أ قر اجب عن (۲) أو (ب): 
0 شى تكون. 7 ور بين الجهد الكلي والثيار في دائرة (1.011) تسساوي صفرًا؟ 
)ما “٠‏ رد مور المتردد في دائرة و بو اصار' ۱ 
9 اس ین على بند سم ول مہف : ۱ 
النقاط (0ا ,© ,8 ,۸) التي عندها يكون ١‏ ۱۰ 
3 ء حدد النقطة من EE] LEC‏ 
م كما بالشکل علد 7 ا 


e‏ المعدلية, 
بي اكبر ما مكن أثناء حركة الساق 









: اختر ار اس اف‎ ١ 


ان مرن الآتية يزيد من معامل الحث الذاتي لمغناطیس كهربي؟ 
(1) زيادة طول الملف. © زيادة عدد لفات الملف. 
© إبعاد لفات الملف عن بعضها (2) نزع القلب الحديدي من الملف. 3 










۱ تتصل مجموعة من المكثفات مغا كما بالشكل ؛ ٠‏ احسب السعة المكافئة لهذه المجموعة. الا 
۱ اد 
) اشرح طریقتین يمكن بهما تقليل الفقد في الطاقة الكهزبية خلال المحول الكهربي. ب 


۱ 
۱ 
۱ 


: 26 مقط شعاع شوش احادي اللون طوله الموجي 6000۸ علی سطح معدن دالة الشغل له تساری [0۰۲9 ×32 علما بان . 
0 ,3710/0/9 ,و [ 6,6251034 = (h‏ 
۱ کا أولا : هل يتمكن هذا الضوء من تحرير و epee‏ هدا 7 
۱ .| ثانا : حقق إجابتك بالمعادلات الرياضية. 
4 مستعینا بالبيانات الموضحة بالشكل : احسب مقدار القوةالمغناطيسية الكلية المؤثرة 
"ا على وحدة الأطوال من السلك (7) ٠‏ (. ۷6/۸ 47×107-یر) 
6680 اختر الإجابة عن (() أو (ب): 
کمیة الشحنة على لوحي مكثف بدلالة سعة المكثف. 








() اذ ر اسم القاعدة التي تستخدم في: تحدید اتجاه الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقیر 
ناوج ار تحديد اتجاه القوة التي تو توثر على سك مستقیم یمر به تیاز کی اب وموضوع عمود: 
دس( ار 





۴ 





55 


4 ا 7 





ف 0 7 1 ۶ 
5 0 1 ۲ ۱ 3 ۳ 7 
1 0 ۱ یا - 7 0 
: کے بك | ہے شس كرت اک 7 
i26 ۳ ۵ i‏ ان ١‏ ۱ 
۲ لی ۲ 
7 2 ۳ ۲ حم 
0 4 5 1 
| 8 
۱ 1 
زيل 1 1 
2 


ل 19 5٦‏ 
وت 


أنبوية أشغة 2 الکاٹود . 













نیٹ الإجابة الضخبحة : 
| مقاومة مجزئ التيار اللازم لانقاص حساسية جلفانوميتر مقاومته 3060 الى الثلث تساوي : 
6 100 © 1562 © 200 0 300 
م ملف حث له مفاعلة حثية 8062 ومقاومة أومية (۸) متصل بمصدر متردد. فاذا كانت زاوية الطور بين الجهد الكلي و التیار 
| في الدائرة 53.16 » احسب المقاومة الأومية للملف. 


-_ 


49 انکر طريقتين يمكن بھما توليد قوة دافعة كهربية طردية بالحث المتبادل. 
1 اه في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل احسب : .. نج ےہ 
ار . شدة التیار المار في المقاومة 2062. لی مسا 

زيا , فرق الجهد بین طرفي المصدر الكهربي. . . جوں سس ےر 
0 00 تن 02 يدون با ر E‏ 
| مفناطيسي منتظمء یمثل الشکل البياني العلاقة بینت القوة الدافعة الكهربية المستحته في 201 
الملف والزمن؛ أوجد: اتف كم 


| نز 00007 ان لذي يدور فيه ام 


3 اختر الإجابة عن () أو (ب): 
. (() أكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة التالية : 
اة المرصل لمرور التپار الكهربي. 
(ب) أكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة التالیة: 
٠‏ مقلوب المقاومة النوعية لمادة موصل. 


یم 
: 8 














/ اخثر الاجابة عن (۲) أو (ب): 
الذي بني عليه ٠‏ القانون ۳ لاٹ 





۲۱ ) ها المیدا العلمي 


ا الداثر ي. 
اختر الأاجابة الصحيحة: 
تول قوة دائمة کهربيةلحظيةفي ملف الدینادو أثناء دورانه تعادل نصف القوة الدافعة الكهربية العظمى عندما بصن سز 
الملف زاوية مع اتجاه الفیض المغناطيسي تساوي: 

۳ 30 (س) 450 (ح) 600 900 


کت 


. عزم الازدواج المؤثر على ملف الموتور أثناء دورانه ربع دورة من الوضع الذي يكون فيه مستواه موازيا * 


ل المغناطيسي. 


و 


ہے جک 


۳ 
ا 
5 








#) يوضح الشكل ملف حث ومقاومة أومية متصلين على التوالي مع مصدر متردد » احسب: قوم 


16 ےی 


المقاومة الاو مية 1 


م - ۱ 1 لا ۷ 


عمودیا على مجال مغفاطیسی منتظم کٹ اة فيضا 
حول ا مواز لطوله بزاوية 0 خلال فر ١‏ ظ 


(48) ملف مستطيل عند لفاته 100 لفة؛ مساحة مقطع کل منها 0.0203 موضوع 
۱ 1 ؛ احسب متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة عندما يدور الملف 
زمنية فدر ها 0.15 ثانية, 





a ۳۳۳ ۸]‏ 7 دور تان مہ 





1 یتر الاجابة عن (۲) أو (ب): 


| () اكتب اسم اسم القاعذة التي تستخدم فى ٠‏ 
تعییین اتجاه التبار المستحث في أخد أضلاع ملف الدينامو. 
زب) اكتب اسم الفاعدة التي تستخدم في : 
دی ا تین اتجاه التيار المستحث فی ملف. 
f‏ عراف : 
التردد الحرج لفلز. 
8 أي أميتر بالدائرة الموضحة بالشکل يعطي أكبر قراءة ؟ E‏ 
O‏ الامیتر (ب۸). الامیتر (د۸). 3 377 2 ١ 5 ١‏ 
الأميتر (جش). قراءات الأجهزة متساوية وه یوب ریغ 
اضیف ملف حث مهمل المقاومة الاومية على التوالي في الدائرة الموضحة بالشکل: ولم ۱ 
تغير قراءة الأميتر الحراريء فكم تکون قيمة المفاعلة الحثية لهذا لملف بالنسبة للمفاطة 7 ا 
السعوية (ع76) للمكثف الموجود بالدائرة ؟ ظ 35 ا حواري 
علل : 


٦‏ تخدم محولات رافعة للجهد عند محطات توليد الطاقة الكهربية. 


سے 




















۲۴ 5 


14 ۰ و المتوازیین (۷) و (7) الموضحین بالشکل, اذا زیدت شدة التیار في کل‎ i 

الأسلاك الشف ؛ فكم تكون المسافة المطلوبة بين السلكين لإعادة القوة الى مقدارها الأصلي (۳)؟ 8 
0 4۵ 20 56 0 

اختر الإجابة عن (۵) أو (ب): 

۷ رح : عمليتي الشحن والتفريغ لمكثف متصل مع مصدر متردد خلال نصف دورة. 

رح : عمل ملف الحث في الدائرة المهتزة. 

ا لیات نی در ابا قوني شود 

شدة التیار (11), 


a Fa 












١‏ 9 تا 
A‏ 5 نموذج امتحاۂ نوية عاص 





9 نے 0 N‏ اص مد 29 
پا آروں س ری ی مق اد احسب عزم ١‏ 


) ۳ 
9 اد اختر الاچابه عن ( (۲) أو :7 ۳( . 
۱ ۲ ۰ 1 0 ۱ الذي تد عارہ العبار 2 الثالية 0 








الممانعة التي یلقاها التیار المتردد في المكثف پسبب سعنه. 













عدد الذبذبات الكاملة التي یعملها التپار المتردد في الثانية الواحدة. 





القيمة الفعالة للتيار المتردد, 


يزداد فرق الجهد بين قطبي عمود كهربي مقاومته الداخلية (۲) عند زيادة المقاومة الكلية لدائرته. 


اختر ١‏ از جایه الصحيحة ۰ 





او ارتفاع درجة حرارته؟ 
: یکا 0 الموجية, (س) يقل مدى الأطوال الموجية 














كل: النسبة بين قراءة الأميتر (۸۱) الى قراءة الأميتر (دحر). على 


E0 2 @ © 





6 اختر الإجابة الصحيحة . 
۱ ا 7( 
أومية قیمنها تساوي المفاعلة الحثية للملف؟ 
() تزداذ. © تقل, (ه) لاتتغير, . (5) تنعدم. 


اختر الإجابة عن (۲) أو (ب) : 


(0) اذکر النتائج المترتبه على : 
إنقاص قيمة مجزی التيار المتصل بجلفانومیتر على كل من : 
او لا: مدى القياس. 








با انكر النتائج المتر تبه علي . سس سے 


يذ جزه من ملا اوي وتوصيل ما ثبفی من 
مغ نفس 1 


او ۰ مقاومة الملف . ں البطارية على کل من. 
تَانیا: كثافة الفیض ں المغناطيسي بداخله 





0 


0 راف ذیِنامو يتكون سن 7 لفةء مسا 


مقطم 
rS‏ م كل هنها 027ا بذ : ۳ کون 
وديم ۱ :اس ' يدور بمعدل ابت 50 د 


ب القوۂ لد از ام الكهربية السٹعٹۂ ل : 


ار 


* فى الثائية اقل ف محال مغناطيسي 


تق با ١ ۱ ۳ 3 i‏ . 7 ٭ 1 
او از ا ۱ مال 1 تایه 3 1 شیرق الت ع 1 أ 


إ بين لجدول ال العلاقة بين كثافة ال فا رم ۰ 
9 ا قلقت د 
با له علسًا بان متوسط نصف قطر اللفات بن ". 

10 










دي هحون من 50 لفة» وشدة القبار (1) العاز 


= 
1 





24 وق بي 000 
سا 20 5 10 E‏ | 16760 *- ۱ 
ا سے سس م کک 10 3" 1 | مسر 

و و از اسم العا وذ البيانية 277 ظ 


ہین فناطيسي ( 9 على المحم 









ثانا مستعيئًا بميل الخط البياني الناتم احسب معامل النفاذية المغناطيسية لقلب الملف 
19 اختر الإجابة عن (۲) أو (ب)۔ 
6ب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة الآتية. 
اجهزة قياس كهربية تعتمد على قراءة مؤشر بتحرك على تدریج, 
[ب) لكب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة الآتية: 
جهاز قياس كهربي يعنمد في عمله على نفس فكرة عمل المحرك الكهربي. 
5 اختر الإجابة عن (۲) او (ب) ۰ 
. (() ما المقصود پقولنا أن . 
الشغل الكلي المبذول لنقل وحدة الشحنة الكهربية خلال الدائرة الكهربية يساوي [6؟ 
(ب) ما المقصود بقولیا أن 
: مقلوب المقاومة را يساوي 62۱,0۵۲ 103 × ۸ ۲2 
1 اختر الإجابة عن (۲) أو (ب) : 
() علل . 


غضل نرك فترة زمنية مناسبة بين عمليتي قياس متتاليتين باستخدام الأميتر الحراري 













(ب) علل : ۲ 
hesa:‏ ا ۲ 
9 کا آم دراس کک ی ر ا يد عبر ال قه عو 
۱ حركة السلك كما بالشکل ؛ : حدد ایا من طرفي السلك (۸) ار (8) له جهد كهربي 
< السلك, 





23 اختر ال جاية الصحیحه : 
سس بل ا وی عملهاء عدا : 
) المحرك الكهربي. المحول الكهربي. 
6 أفران الحث. (5) الجلفانوميتر الحساس. 
4 يمثل الشكل البيانى العلاقة بين معاوقة دائرة تيار متردد (1.018) وتردد التيار » ارسم على 
۱ نفس الشكل الخط البياني الذي يمثل العلاقة بين المقاومة الأومية في هذه الدائرة وتردد التيار. 





00 9 
2٤ 29‏ احسب معامل الحث الذاتي لملف تتولد فيه قوة دافعة كهربية مستحثة متوسطة 20۷ أثناء تغير شدة لتیار المار قيه بمعدل 80 


26) احسب كتلة وكمية تحرك فوتون لضوء طوله الموجي :6000 ۰ علمًا بان : 
x 103 m/s)‏ 3<م) (ی[ 1034 (h = 6.625 x‏ 





(27) جلفانوميتر ذو ملف متحرك مقاومته 9062 وأقصى قراءة على تدريجه 1000۸ وصل مع مقاومة 91062 على التوالي لتحوی' 
1 الى فولتميتر. ما i‏ يكن تیا الفولتميتر؟ 
28 اختر الإجابة عن (۲) أو (ب) : 
(۸) اکتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة الآتية : 
داثرة تستخدم في أجهزة الاستقبال اللاسلكي لاختيار محطة إذاعية معينة. 
(ب) اکتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة الآتية : ۱ 
اختر الاجاية عن (۲) أو (ب) : 
(۲) اذكر اسم القاعدة المستخدمة في : 
تحدید اتجاه القوة المغناطيسية المزثرة على سلك مستفیم يمر به تيار كهربي؛ وموضوع عموديًا على اتجاه المجال المغناط.. . 
(ب) اذکر اسم القاعدة المستخدمة في : 
تحدید اتجاه الفیض المغناطيسي عند مركز ملف داثري يمر به تيار كهربي. 








15 


نکی 
کس 






PIS‏ يي تی 


وپ 
٣‏ - 


ا . 
5 
8 







ان 
۱ 1 
0 
۱ 
1 
أ 





و ۔۔ 
0 اختر الاجانة عن [ 1 او (ب) : 


(() قارن بين . 











(ب) گارن بين : سس 
رجەالىقرنة E7 î]‏ 
سس رسعاج الصتادر عن از 2 
اطول مر ع مي ھب | اج لصا الشعی 
pA‏ - 
۱ أذ قصبی سدة اشعاع (kmn)‏ ۱ ۱ 


۳۹ ۳ 


) اذكر المیدا العلم , الذى بعت قاذ 
؟ انکر المبدا العلمي الذي یعتمد عليه القانون الأول لكيرشوف. 


سرھ امہ ای سا O‏ اس و 
1 7 ۳ .م على میکرو آمیتر مقاومة ملفه 500062 واقصی قراءة على تدريجه 400۸ متصل بعمود گهویی + 
پچ اس ۱ این رج د يدرو كر ندريج الا ومیٹر: 
(0 37500 350002 32500 30000 
مكثف سعتھ 351 متصل بمصدر متردد تردده 50112. احسب مفاعلته السعوية. 


+ انكر طريقتين يمكن بهما توليد قوة دافعة كهربية عكسية بالحث المتبادل 


4 ا 


35 


9 اكان من الاگومنیوم (۸) و (8) لهما نفس المقاومة الكهربية. فاذا كان طول السلك (۸) أربعة أمثال طول السلك و 


۳ 
تہ ن یت کا مک نال ۱ 
3 ملف مکون من 180 لفه ومساحة مقطعه ”ص 0.2 وضع عمودیاً على مجال مغناطيسي منتظم کثافتھ (8) » عندما يو الملف 3 
, منتظم کنافته (9[ بو الملف - 


[ 55 فترة زمنية 5 0.4 تتولد قوة دافعة كهربية مستحثة مقارها 18۷ ۰ احسب كثافة الفیض المغناطيسي الذي يور فيه 


کک نز تب 


1 
(۲) اکتب سم القانون العلمی الذي تدل عليه العبارة الأئیة : 

المجموع الجپر ي للفوی الدافعة الكهربية في دائرة مغلقة يساوي المجمو ع الجبري لفروق الجهد في الدائرة. 
(اب) اكب اسم القانه ن العلمي الذي تدل عليه العبارة الآتية 
: نتناسب شدة الثیار المار فی موصل تناسبًا طرديًا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجة الحرارة 

۰ اخثر الإجابة عن (() أو (ب) : 
2 عرف : كفاءة المحول الكهربي, 





| 7 (ب) عرف : معامل الحا ائي لملف 

۱ 49 اختر الإجابة عن (۲) او (ب) 3 ۱ 

8۲ مه مہ پر .ںہ ھت انا زا انار ERN‏ 
فرق الجهد عبر المقاومات المتصلة على التوازي مساو بالرغم من 9 

(اب) علل : : 1 

تختلف فروق الجهد عبر المفاوماث المتصلة على الثرالي بالرغم من مرور نفس شدة التيار لكل نهما.. ۱ 

1 7 


30 
1 
اختر الإجابة الصحيحة : 
و تتولد قوة دافعة كهربية مستحثة طردية في ملف بالحث الذائي عند؛ 
() فتح دائرة الملف, © غلق دائرة الملف, 
۱ (2) زيادة شدة لتیار في الملف, ()إمرار تيار متردد في الملف, 
6 كيف يمكن جعل ملف المحرك الكهربي يحتفظ بعزم دوران ثابت عند النهاية العظمى ؟ 


435 ما تأثير تقعر الاقطاب المغناطر 4 في الجلفانومثر ذو الملف المثحرك» بالنسبة لكل من . 
نانيا: العلاقة بين عزم الازدواج وشدة الثیار في الملف, 
تون ڊائرة مهتزة من ملف حث متصل بمكثف سعتھ 180۴ ؛ وكان رد اليا فيها 10111 2 عندما وصل ند 
بمكثف آخر (0)) ۰ أصبح تردد الثياز 112 10 × 3 ء احسب سعة المكثف (ح). 5 


محول كهربي خافض للجهد كفاءته 80% متصل بمصدر متردد فوته الدافعة الکهربية 24017 والقسبية بين و ملفيه 


تساوي 20 ۰ احسب القوة الدافعة الكهربية المستحثة في الملف الثانوي . 


۱ 


۹ 





3 


1 
]- 1 


امتحان نانوية عامة ۲ 3 ,3 ۱ ال + 20 0 





۱ ۸ اختر الإجابة عن (أ) أو (ب). 
() اذكر اسم جهاز تعتمد فكرة عمله على الحث المتبادل بین ملفين. 
[ب) اذكر اسم جھاز تعتمد فکرة عمله على التيارات الدوامية. 
09 اختر 99 9 0 
(م) علل: التوصيلية الكهربية لبلورة سيليكون نقية تکون صغيرة فی درجاٹ الحرارة المنخفضة 
اب ب) علل: مقاومة الوصله الثنائیة في حالة التوصيل صيل الخلفی تگون مرتفعۂ 
۱ اخثر الإجابة عن (أ) أو (ب): 


۱ اک سد یں مر ي يرول | 
4 
3 
0 





۱ 4 اذكر أحد تطبيقات الليزر في المجال العسكري. 


0 اا î‏ و خم چھ لع 
(5) لختر الاجابة الے حزحة : 






أي الکمیات الفيزيائية الاتية في المحول المنالي کیا کو ا و أكبر من قیمتھا قي الملف 
الابتدانی؟ 
() القدرة الكهربية. فرق الجهد.. . ©) تردد التيار. (5) القیمة الفعالة للتيار. 


رع 


يبين الشكل جلفانوميتر يمكن تحویله إلى فولتمیتر عند غلق اي من المفتاحين (,16) ئن روف 
و ردكا) ؛ في اي الحالتین (غلق ,1 أو غلق م16) يمكن للفولتمیتر ۸8 قياس فرق 8_| دهد 
جهد اعلی ۳ 4 28 | ۱ 





استنئج (بدون رسم) العلاقة المستخدمة لحساب المفاومة المكافنة لثلاث مقاومات د۸ ,د۸ ,18 متصلة معا على التوازي. 


1 گارن بين : 
























| : 150 
۱ ا ينك السعة و مصدر للتبار المت دد دردده 117 25۷ 

۷ 3 ۳ ۰ ۳ ۳ ظا کک كبري جا 5 رمگٹف متغیز 5 ۱ ا 
رو دائرة كهر بية مكونة من ملف مفاعلثه الحثية 25062 متصل ‏ 11 


, و ل و ها ۱ 
احسب سعة المکثف التي تجعل الداثرة في حالة رنین (>- = 7) 


1 ادگز عاماذ و أخدا بتو قف عليه معامل الخت الذاتی لملف. 






3 : ۱۱ 
نے آ8 1 یں ئا ب ۓ ۲۲ ۹ لئ 81 ألمو لذ ١‏ ۱ کچ 
(ب) اذكر عاملا واحدا تتوقف عليه ق,د.ك العظمی المستحثة في ملف المولد الكهربي 


علل : تستخدم الا شعة السينية فی دراسة التركيب البلوري للمواد, 
۳4 


عرف : تردد التیار المتردد. 






إذا كانت القيمة الفعالة للجهد المتردد المستخدم في المنازل ۰220۷ احسب القيمة العظمی لهذا الجهد المتر دد 


F4 
إذا زادت القيمة الفعالة للتيار المتردد المار خلال سلك الأمد میتر الحراري إلى ثلاثة أ مثالء فان الطاقة الخرارية المتو لدة فى السلك‎ 
تز داد الضعقف. تز داد ناك شا ج) نز داد انك أمثال. )5( شر داد تضصعه استال‎ 30 


1 اختر الاجاية عن (أ) أو (ب) 
(0) قارن بين : 











۳ 


۱ 






1 







ال 
ب كا 

۳ 

ي 





دائرة البوابات المنطقية الم 4 
دما ذأئر ه لیو ابال ٹمنطفقیۂ !|| 2 رلا* ا اج ۱ 


اه لئ کچ ےا لتحقة أل ۲ 


ظط و گا 
۳ ۳1 ۷ 


ND 


OR 





نت القحانة عي" ۲۶۱ ار : 
و 5 آاے ۱-۱ اه ی | ۱ ۱ NT‏ 
یتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة الآتية. 
و با ال 1 اکنا ۴ 3-00 وو ضري وو یں تو 
] منصفة لي : سل سے حلیه من اؤونکٹر و نات ١‏ وج 1 56 ۱ ۹ 
۱ فو ضط لكر ه و الفچو ات المو حية و نكي : 51 د 
زح ھا الط ات تع گنا کے لته ۶ اتو نات 
3 تر »و التاحدية ۹ ا ۳ کے 
سالية في الناحية ال خری. 
رل ہا .> شرا رده ال 1١‏ ۲ ۱ : 
اب | التانكه ۱ طحك ال و ۱ ل ارات ۱ 2 ۱ E‏ ۱ 
اب ) لتى يكون كيه لروابط المكسورة في الثانية فی بلورة شبه موص تساو ی غدد الر و ابط النم. دده تک نذیا ۂ 
سر ۱ ہے نج 7[ كر بر یب ان وھ سی 


اک اسم 
اتات 


) ما الدور الدي یفوم به فرق الجهد الكهربي داخل أنبوبة ليزر الهلیوم - نیون؟ 


س 


) آختر الإجابة الصحيحة ۰ Ve‏ 


في الداثرة الموضحة بالشکل؛ تکون قراءة الفو لتمیتر : ۱ 
18V 12۷ 91 ۱۷‏ سوھ س 
سم 


حسب طافه المستوى الثاني (7-2) في ذرة الھیدروجین بالإلكترون فولت. 


R=‏ © ,۲ 22 ] ب 
۲ ری Ra =4R,‏ 





تزداد طاقة الحر كة العظم للالكترونات المتحررة من سطح فلز عند سفوط ضوء آحادي اللون عليه بنقص: 
(3) تردد الضوء الساقط شدة الضوء الساقط, 
5 الطول الموجي للضو ء الساقط (5) كمية حركة فوتونات الضوء الساقط. 










(ب) قارن بين 
وچه المقارنة اللات ملفاث ملقات ,0 ڑا وا 


نصله مغا على التوالي 

















) هلف مستطيل مساحة مقطعه ص 0.07 و عند لفاته 0 لف يدور بمعدل 600 دورة في الدقيقة فی : و ص ی مغنا ۳ 
كتافته '11.() + احسب الهو 5 الدافعة الكهربية المستحثة في الملف بعد مرور 5 0.025 من ال اشع الي کر 


عموديا على اتجاه الفيض المغناطيسي, 5 01 


تفلقیة الهواء W[5/4.‏ 1077 × 47 ؛ احسب : 
اولا: كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة على محوره بداخله. 
۷ اختر الإجابة عن (۱) أو (ب) : 


®2 


۱ ملف الولبي طوله جم 0.5 وعدد لفاتھ 400 لفة وساحة مقطعه 172 0.001 ویمر به تيار كهربي شدته ۸ 2 علد -. 


| )انکر عاملا واحدا بتوقف عليه عزم ثناني القطب المغناطيسي لملف 


(ب) كر هاما واحدا بارقف ]۶77 فی حمل كل منهما یازا كير ب 5 


' اختر الإجابة الصحيحة : ا 


۱ ين شک متجمي الجهد الكلي (۷) والتيار (1) في دائرة ايار متريد. کی لوق وم مصت - 
۵ الداتر هم من مت 


متردد متصل ب: 
© اختر الإجابة الصحيحة : 
يتكون الوسط الفعال في ليزر الهليوم - نیون من : 





بلورات 





7 الاستقبال. لتناظريء تظهر نقاط بیضاء وسوداء على شاشة جهاز 


3 في أنبوية كولدجء كلما زاد الفر ف بين مستويين من مسئویات الطاقة في درة الهدف والتی بنتقل بینهما الالکت و ٠“‏ 
یزداد تردد الطيف المميز للاشعة السينية تو راس هد 
يزداد الطول الموجي للطیف الممیز للأشعة السينية 
قل مدی الطول الموجي للطیف المستمر للأشعة السينية 
(ي)ل' یتغیر الطول الموجي للطيف المميز للاشعة السينية ذو ہہ 





ظ 0 فسر: فى الدائرة الموضحة بالشكل» لوحظ وجود نوهج في مصباح النيون عند فت المفتا )1١‏ َك 
١ ۱‏ 
ظ ژ۸ 9 ۱ 
0 اختر الإجابة عن (() أو (ب) : ا 


(م) في الشكل ملف مستطيل طوله (,1) و عرضه (ا) یمر به تیار کهربی شدته (1) 

۱ موضو ع موازیا لمجال مغتاطيسي كثافة فیضه (13) ۰ عبر بالمعادله عن القوة التي ۱ 
8 تزثر على : ولا : الضلع اج وير 

ا ثانيًا : الضلع حا 

8 (ب) علل: تدریج الجلفانومیتر منتظم» وصفر التدريج في المنتصف. 

ف ظ )في الدائرة الكهربية الموضحة بالشکل ۰ أوجد قراءة الامیتر (۸)ء مع اهمال 
۳ المقاومة الداخلية للبطاريتين (7/01 ,7/02 ) 








ا هرك سك مستقيم طوله «م 0.5 في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 0,27 بسر عة منتظمة 1026ء فتواد فرق جهد 
سنحث بين طرفيه مقداره 0.5۷ أوجد الزاوية المحصورة بين اتجاه جركة السلك واتجاہ المجال امخصيسي 


۸ 

ا اب ۱ 

ا اختر الإجابة عن (أ) أو (ب): اا 

ا ن و وهای تنب امير ح هیارا القيزبهة للداخلة عد نقطا قي درو كورب مغاقا سوي مجمو بج 
1 التيارات الخارجة منها. 

) اكتب اسم القانون الذي 
ارجة الحرارة. 


ا شدة التیار المار في موصل تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبو 






i 3 











(38) اختر الإجابة عن () أو (ب) : 
(8) علل: : يصنم قلب المحول الكهربي من الحديد المطاوع السليكوني, 
(ب) علل: : تستخدم عدة ملفات بين مستوياتها زوایا صغيرة متساوية في المحرك الخهربي 









8 اختر الإجابة عن (۲) أو (ب): 








() اذكر وظيفة المطياف. 











طيف يتكون من جميع الأطوال الموجية ويتضمن توزيعا مستمرا او متصلا للترددات. 
اختر الإجابة الصحيخة : 
النقاء الطيفي لليزر يعني أن: 
(]) في فوتوناته تنطلق مترابطة زمانیا ومكانا قطر حزمة اللیزر يظل ثابتا لمسافات طويلة 
(2) له مدی طيفي كبير من الأطوال الموجية. - (7) له مدى طيفي ضئیل من الاطوال الموجية. 
4 اختر الإجابة الصحيحة: 
في أي نوع من بلورات آشباه الموصلات يكون تركيز الفجوات المزجبة أكبر من ترکیز الإلكترونات الحرة: 
الیلورة النقية عند درجات الحرارة المرتفعة. (-) البلورة النقية عند درجات الحرارة المنخفضة 
بلورة من النوع و , © بلورة مس اس ۱ 








































٤‏ علل : يمكن لدائرة الرنین في أجهزة الاستقبال أن تلتقط اذاعة معينة. 
7 


يبين الشکل ملفین متجاورین» حيث يمر تيار كهربي بالملف الابتدائي ؛ كيف يمكنك بطريقتين a‏ 
١ ۱‏ مختلفتين توليد تيار مستحت في الملف الثانوي في الاتجاہ المحدد بالشكل؟ یڈ ۱ 
TW‏ سس * شدة التد کا ر الکهربی رف ۱ سم 
3 ا الذي إذا مر بالملف أنتج فيضا مغناطیسیا كثافته 10-47 × 8 عند مركزه (علمًا بان معمل 0 
۱ نفادية الهراء ۷/۸.0 107 × 0 2 > (r‏ انر 4 n‏ 





/ يسجل الجدول التالي قيم مربم السرعة النهانية (۷2) للإلكترون في المجهر الإلكتروني وفرق الجهد الکهربی بين الم۔۰ 
والمهبط (۷) : ۱ 





أولا: ارسم العلاقة البيانية بين (۷2) على المحور الراسي: (۷) على المحور ال فقي, 
انیا : باستخدام ميل الخط البیانی الناتج؛ أوجد النسبة بين شحنة الإلكترون وكتلته &. 


س۰ 





9 





يمون 





ہت و و ا اج مسا n‏ سا ا ا ہس 
غير مجاب 


6 امتحان نانوية عامة 4 نجريبي )۳( 2020 


بل" ۴ 9 1 
0 تہ بك س 1 ۳ 1 7 


۳ ا ۱ تسایر 
3 3 1 ۱ 05 1 5 1 ۳ ۳ ۳ 
i‏ انگر اسم جپاز تسافن قن الحبار اف الذه أ ق ف تمق الق أ 


لس | انگر اسم جهاز بحو | ا الطاقة المیگ أنبكية الى ع ظاقة 6 شق نة 


جابه عن ۲۱) أو (ب) 


() علل : تزداد التوصیلیه الکهربية لبلورة من السلیکون النقی عند اضافة ذ: ات ی 


ل الهو سفور اليه 
اب) علل : لا ٹؤئر الضوضاء الكهربية في الإرسال الاذاغی الرقعی, 
6 زنر الإجابة عن (۲) أو (ب) 
كتب المسطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة الآثبة 
() كم من الطاقه مركز في حيز صغیر جداء وله كتلة وكمية حركة 
إب) قوى التجادب التي تجذب الإلكترونات الحرة دائما إلى داخل المعدن. 
ما التطبيق الذي يعتمد على خاصية ترابط فوتونات الليزر ؟ 


فى الشگل العقابل ۰ 
ر : لمادا لا يضيء لمصباح. د 


55 سے 
۱ ار ال ایند ال رسد ۰ 


ا يستخدم مغناطیس آقطابه مستوية في الجلفانومیثر ؛ لانه في الحیز الذي بتحرك فيه الملف تکون كثافة الفیض المتناطیسی 
لناتج عنها: 

([) متغيرة مع دوران الملف. تابته مع دوران الملف, 

(ج) عمردية على مستوی الملف. (9) موازية لمستوی الملف. 


#۴ ها النتانج المترتبة على توصيل المصابیح على التوازي في المنازل؟ (يكتفي بنقطتين). 


۴ شرح دور الأسطوانة المشقوقة إلى نصفين معزولين عن بعضهما البعض في عمل المحرك الكهربي. 


ا مط لمرن تی تي نی اط لع بن انف هترا متصل بمصدر متردد يمكن تغيير تردده (۴), 





او : ارسم الشكل البياني الذي يمثل العلاقة بين المفاعلة الحثية (,6) على المحور الرأسي وترند 7 على ام 
الأفقي. ظ 

ا مل وہ لو و ور ون 

“نيا : استخدم ميل الخط الناتج لإيجاد معامل الحث الذائي (.]) للملف. (اعتبر: 4777) 


الإجابة عن (() أو (ب) : 


) اختر 
اکتب لاخ با اد ح العلمی الذي تخل , عليه العبار ۵ ۷۱ ۱ 
(() القاعدة التي تنص على أن انجاه الثیار الكهربي المستحث یعاگس التغيز المسبب له. 


۱ 
(ب) انب میں فطل تاور یڈ کی تمس ی ری وو وو وو ای لاہ رز 
الابتداني في نفس الزمن. 


07 فسر : تولد الإشعاع المستمر (المتصل) للأشعة السينية في أنبوبة كولدج. 
۳ 

ا الذكر الوحدة الستخدمة تیاس سعة مکلف 

عم 


7 8 علل: الطول الموجي 


عن الہ هس 


د حر وص سريزا یں ہو ےک فور دس فينة 
حرارة. 


| كيفية عرض قيمة الكمية المفاسة | 



























۱ے ع : 1 

م ہچ (طه) و (6) من نفس الما ولهما نفس الطول متصلان معا على لتوالي في ؛ 
| .ور كهربية مغلقه. فإذا كان السلك (ab)‏ أكثر سمکا من الساك (ed)‏ ¦ نارق ہے 

پر بين طرفي السلك (0ا) ام بين طرفي السلك (60) ؟ فسر إجابتك. ۱ ۱ ۱ 





۳ حور 





1 بع غية اسا | ۱ نك فى غذة ضس عه تي ۱ وج ۱ 2 
0 : كانت شدة الإشارة الكهربية في فاعدة الثر انزسئور 1601۸ وگان تيار المجمع 801۸ ء أوجد گلا من (من) و (00) لهذا 
الثر نز سدور . 
۱ ۲ ) اخثر أ لإجابه یں 12 او (ب) : 
اہ للم اكتب المصطلح العلمي الدي تدل عليه العبارة الأتیۂ . 
م تیار لحاملات الشحنة في الوصلة الثنائیة کن كس تیار الانتشار؛ وذلك بسبب تگون مجال كهربي داخل الوصلة 
(ب) نوع بلورة أشياه الموصللات التي تتكون نتيج إضافة درات عنصر ثلائي التکافو ری السلیگو ن ن النقية 
5 ختر الإجابة عن (۲) أو (ب) : 
1 ما دور المستوی شبه المستقر في ذرة النیون في لیزر الهیلیوم - نیون ؟ 
ع صادر ١‏ (ب) ما دور المراة شبه المنفذة في لیزر الهیلیوم - نیون ؟ 
© اختر الإجابة عن (ا) أو (ب) : 
(() في الدائرة الموضحة بالشکل : أوجد قراءة الأميتر (۸). 


[اب) في الدائرة الموضحة بالشكل ۰ أوجد قراءة الفولتميتر (۷), ؛ 





© أختر الإجابة الصحيحة : 5 
. انبعث طيف خطي من ذرة الهيدروجين طوله الموجي صم 121.5 فإذا علمت أن المدى الطيفي للضوء المرني يمتد من 
' 8۷ 700 - ص 400) فان هذا الطيف الخطي یقع ضمن متسلسلة: 


۲ 


© عل 7 | 

مک نت ته في می رون يوت مر عه بد صقم ةمع روز حر 
8 از الإجابة الصحيحة . 

| كل طویلن مترازیان يسان e‏ متضادين که 
الى سید ماق ا ا ياي يطل يتس مز 
الناشئة عن التيارين ؟ 3 

( النفطة و 












29 نموذح امتحان ثانوية عامة 











تتكون الدائرة المبينة بالشکل من ن مقاومة أومية (18) ومكثف (0) ومصدر متردد (۷) متصله ۸ 
جميعها على التوالي. عبر برسم المتجهات عن علاقة الطور بين ع۷ ,۷6 ,۷ :ا 





[ 
(26) جلفائوميتر مقاومة ملفه 20060 » ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه عند مرور تیار شدته 5۸ في ملفه. احسب مقار 
: مجزئ التيار المطلوب توصيله مع الجلفانومیثر لتحويله إلى امیتر؛ النهاية العظمي لتدریجه 1۸. 










27 (27) ملف دینامو تیار متردد یو لد قو ة دافعة کهر بية عظمی مفدار ها ۷ عند دورانه بتردد 117(اڈ فی مجال مغناطيسي منتظم , 
احسب رم اللحظية المتولدة في الملف بعد مرور و 10-3 × 2.5 من الوضع العمودي على اتجاه المجال المغناطیسی 


1 


' أختر الإجابة عن (۲) او (ب): 


(۲) انكر عاملا واحدا تتوقف عليه: كثافة الفيض المغناطيسي عند مرکز ملف دائري يمر به تيار كهربي. 
(اب) انكر عاملا واحدا يتوقف عليه: عزم ثنائي القطب المغناطيسي لملف. 
اهم 






9 اکتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة الآتية: الانبعاث الذي يحدث عندما تنتقل الذرة المثارة من مستوى الإثا 
1 7ر کو تحت اراسي ١‏ 909 زمنبقاتها في حالة اقا 


8 0 ع باح كير سير مصباح كما بلشکل ارسم عمود كهربي بين در النقطتين mE‏ 
(): (3) حتی يضيء المصباح. 2 





© احتر از جابة الص حرحة - دائرة استقیال إذاعي تلتقط موجة اذاعیة تر ددها (f)‏ شر نز . عند زیاده لپ ات 2 المكثف في 


الذائر 5ء نه 
لذ ر ست 












تتمكن من استق | هذه الموجة الإذاعية. ما التغير الواجب إجراؤه في الدائرة لإعادة استقبال هذه ا لوه 
وت مد د (-) تفلیل الحث الذاتي للملف. 
زيادة المقاومة الأومية للدائرة. تقليل المقاومة الأومية للدائرۃ 
' اختر الإجابة الصحيحة : 
يبين الشکل المقابل منحنی الاشعة السينية المتولدة في أنبوبة کولدج؛ حيث (,۸) احد الاطوال الموجية 1 
للاشعة إلمميزة. تحدث إزاحة للطول الموجي (,,() تجاه النقطة (0) إذا: 1 ۱ 
زاد العدد الذري لذرة مادة اليدف. فل العدد الذري ره ماد لينف أ 
© زاد فرق الجهد بين الفتيلة والھدف, قل فرق الجهد بين الفتيلة والهدف 
ا 













E e ۳‏ 
َيه يي سم 


0 5 ببین ٠‏ الشكل ملفين متجاورين؛ اذا پخنٹ لإضاءة المصباح المتصیل بالملف (Y)‏ اقا تج ع 
۱ 1 ۱ زيادة مقاومة الر بو ستات المتصیل بالملف بالملف ()) ؟ ا پییں, بس 


ظ (() سلك من النحاس طوله 3060 ومساحة مقطعه ۱7 104 × 2 وفرق اجهد بين طرفیه3۷ . احسب شدة الثیاز الماز خلال 
علما بان المقاومة النوعية للنحاس (.2) 10-4 × 70 | 

















اب آب) في الدائرة المبينة بالشكل؛ أو جد مقدار (:]) ۽ اهمل المقاومة الداخلية للبظاريات ۳ + + ری ٦‏ 
۵ ف 
بروسلے لت 
ا 5 9 
۱ تنم الوقائومیئز ذي اماف المتعرك قاس فرق جهد میں بان واا ا ای وه ر ر 
إلى 2 كا شرا" ساق من النحاس طولها 0.450 في فيض منناطيسي منتظم كثافته 0/67 بسرعة منتظمة وام 10 کرادت مرو دض 


ع اس اس 


كهريبة مستحثة مقدار ها ۷ آبین طر فیه › احسب ب الزاوية بين اتجاه حركة السلك واتجاه القيض المغناطيسي. 

17 لخر الإجابة عن (۲) أو () : 

١‏ دصل عدد (و) من المقاومات الكهربية المتمالة ومقاومة کل منها () معا على اقا اكتب العلاقة التي تبين 
"aS‏ ۱ 

؟ نتر جایة عن () لو 

و ترف : الطیف المستمر. 

/ -) عرف : خطوط فرنهوفر. 

۴ ۱ اختر الإجابة عن (() أو ری ظ ان 

| !(اعل: تتولد قرة دفمة كهربية مستحلة في ملف لرلبي بالحث الذاتي عند تغیر شدة التيار مار فيه. 

7 عل : لا تتولد قوة دافعة كهربية مستحثة في ملف لولبي عند وجود مغناطيس ساکن بداخله 














))0( يبين الشکل مجمو عة من البو ابات المنطقية متصلة معا ؛ او جد قيمة الخرج‎ at 


B ۱ لدع‎ 












۱ عندما تکون قيمتا الدخل (8 و۸) متماثلتين. گن مجه 


اشرح كيف يؤدى مرور التیار الگهربي في سك الامیثر الحراري إلى انحراف موشره على التدريج. 


ما السو اصفات التي تمت مر اعانها في القلب المعدني للمحول الگهربي : 
او : لتظیل الطاقه الميكانيكية المستنفدة في تحريك جزینات القلب؟ 


ثانيا : للحد من التیارات الدو امیة؟ 





43) 








مقاومة مللي أميتر 5ء و أقصی تيار یمکن أن يمر خلاله 150۸ يراد تحویله الى أوميتر باستخدام عمود كهربي فقوت 
الدافعه الكهربية 1.5۷ ومقاومته الااخلية 02 ٠‏ احسب المقاومه العيارية اللازمة لجعل الفؤشر يتحرف الى ضفر تثریچ 
الاومیتر. 





| آن ضوہ آحادي اللون تردده 112 1014 × 4 لا یستطیع تحریر الکترونات من سطح هذا الفلز » علما بأن: ثایت بلانك - 
108« 6625 1019-۱۷ 1.6 











/ انسؤال الأول : 
[() (1[ع4) : اخدر ال جابه الصحيحة فى کل 
ا افكرة غما 
(3) المولد الك 


| 2 ی ااه 
۳ ۱ ا زعا ا 


ق 


0 ۱ لاو ق 


10 


۷۱ از ۱ المنایسی ا[ ذع ۳۳ ہے اضوظ 1 7 لك ا فى ویو 
ب 5 - ےا یو سے لے ےا سی استا یز 


ل[ اسك الطب ال( سے ةا 
لبن کی ۳۳ 











ا 





6 المفاعلة الحثية لملف 
سح 1 


المفاعلة السعوية آمکلف 


7 
8 | المقاومة الأومية فی دائرة 1),] 
8 (9- 12( 
اجيب شدة التيار المار في كل دائرة مما يلي : 
أولا: )10-9( ثانيًا: (12-11) : 


1 


5 ۱ ۱2۷ 
220 1 : 1 





اس 


30 Ai] 












۳ السؤال الثاني : 
(() (4-1): اختر الاجابة الصحيحة في كل مما يلي: 

1 - بحدد اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار كهربي في سلك مستقیم باستخدام 

(1) لنز (م) فلمنج اليد الیسری (2) آمبیر لليد الیمنی 

2۔ في الداثرة المقابلة : اذا كان الملف عدیم المقاومة الأومية فعند لحظة غلق الداثرة تکون ........ ۱ ۱ 80 ۱ 

pe ۷ = IR ۷, 11 - L> Ve 27 2‏ ےگ 


3- عند سقوط ضوع أخضر على سطح معدني؛ وتحررت منھ الکترونات» لزيادة عدد الالكترونات المنبعثة من هذا 
([) بستبدل المصدر الضوئي باخر لونه أصفر 
يستبدل المصدر الضوئي باخر لونه آحمر 
زيادة شدة الضوء الأخضر المستخدم 
4- النسبة بين ق.د.ك المستحثة العظمی المتولدة في ملف دينامو الى ق.د.ك المستحثة المتولدة خلال ربع دورة تساوي .. 


1 4 20 





08 (ب) (8-5): الشكل المقابل لانبوبة شعاع الكاثود : 
ا اولا: (6-5): اکمل البيانات المطلوبة : 

رقم (1) 

رقم (2) 

رقم (3) 

رقم (4) 


تانیا: (8-7): ما وظیفة كل من : 
رقم (1) رقم (3) 
(ج) (12-9) : ۱ 
آولا : (10-9) : ملف لولبي عدد لفاته 1000 پتولد خلاله فيضا مغناطيسيًا قدره ۷6 10 عندما يمر به تیار كهربي شدته 
_ 2۸8 ء احسب معامل الحث الذاتي للملف. 
ٹانتا۔ (12-11) : احسب القوة التي يؤثر بها شعاع من الفوتونات طافته [ "1071 × 1,6 پسقط عموديًا على سطح ما 
بمعدل x 10" m/s) 10° photon‏ 3 = )) 


E 9 

2 8 , 1 8 ۲ 
۳ ۹ ۱ ۱ 12 1 40 ۳ ۹ 7 ۰ 0 

/ 1 ۱ 3 ۲ 4 ںو ۹ ۱ 

راو ۳ "تفی ۱ , القفو‌دا: 


8 ۷ 7 كج 0 35 8 سے ہے" 9 
١ 1‏ ہہ HS‏ 1 ۹ تد رہ 5 ص 
1 4 ابي 
6 5 1 ۳ ل 00 
۱ 0 , 
3 5 1 ۱ 5 












۲ السؤال الثالت : سے 
8 ۱ (4-1): اختر الإجابة اله ا فى کا 


| المقاومة المكافدة لث مقا هيات 1 





نا 


کب 


بک ۸ د ۸ عندما یگ ۳ 


فر ورا 


لجهد بين طرفي كل منيساء 18۱ 4۷ .4۷ 


8 0د 1 
0 :5 35 ۴ 2 1 
3 من العو اسل ھر مرف یا دیمع 


تر نڌ | 


3 ۳۷ ی ری زیادۂ 


في 5 
ری کی (-) طوله الموجي (ع) ترنده 
4 آلنسبه بين فرق الجهد بين طرفي ملف ۱ 
کت في ملف جلفانومیتر الى فرق الجهد بين طرفي مجزی الثياز الموصمل به تكو 
([) أكبر من (2) أقل من تساوي 


ب) (8-5): اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما یائی۔ 
5- المجموع الجبري لشدة التيارات الكهربية عند نقطة في دائرة كهربية مغلقة = صفرًا 
6- مقلوب المقاومة النوعية لموصل, 
-١‏ نسبة القدرة الكهربية المستمدة في الملف الثانوي لمحول الى القدرة الكبربية المستهلكة في ملفه التائ 
8- كثافة الفيض المغناطيسي لذي بواد ممیت ۷ تؤثر على سك مستقيم يمر به تيار كهربي شدته ۸ |وطوله 
۷0 موضوع عموديا على خطوط الفيض المغناطب 


ا<): (12-9) : في الدائرة الكهربية المقابل: اذا کایت المقاومة الأومية لملف 3609ء اسب 


















س “ا ا 


.ا یہ 


فرق الجهد على كل من: :0 مث 7 
(۲) المكثف, (ب) الملف ام - اد 





8 سور ريم . 
(4-1): اختر الإجابة الصحيحة في كل مها بلي: 

+ اذا زادت مساحة مقطع موصيل عند ثبات طولہ فتزداد ......... . 

(1) مقاومته  .‏ مقاومته النوعية ‏ شدۂ التيار المار فيه 
یع تم هن قتي .ل الضف فل سعط ای م 


۲ © 












aa :‏ ع برع خخ ٣ق‏ ات 1 
نم 0 6 نهوذح امتحان ثانوية از هرية 
۱ 
۱ ۱ ۱ و“ ۱ ]2 1 ٠ 1 ٠‏ 81 ۱ 
لا الذی اذا و هيل ضغ ملفه ندقی حساسیده الى الع 


: 21 1 ۱ ۳ ۱ 5 1 3 ال عاك هن" قزر ۲ اا 1 
4 د تالق هبتر تناها فمشاو هك اف 3 ۳ لگ | تافلت از اسلا نا هناك ور ن ااال “ي 


هي .. 


9 13 صا‎ - R (س)‎ ۱0 Re Û 


ا 2 8 ۲ ۳ ۹ چچ و ظا اس ۱ 1 ۳ 
ات سذما ند لمكم هر ۱ أو زا الطۓ 1 ل الجھڈ الكل 1 التییار کے ۱ كار | 0 1 قال ال 9 "۳ ۱ 4 ف نز 
قر 5 الى ا ٤‏ ھ گت 1 ۱ ۳ ار ايا ۳ 


رل 0 (س) | @ - 

(ب) (8-5) : انگر استخداشا واحذا لكل مما يأثي ؛ 

5- موجات المیکروویف. 6- الثپار اث الدواهية. 

- دائرة الرنين. 8- مضاعف الچهد, 
(ج) (12-9): 
أولا: (10-9): اكتب العلاقة الرياضية التي يتعين بها كل مما یائی: 

9- عزم آلازدواج المزثر على ملف يحمل تيارًا كهربيًا موضوع في مجال مغناطيسي. 

10- القوة الدافعة الكهربية المستحثة العظمی المتولدة فی ملف الدينامو. 


۹ 


| نمع 


کک 
لجدو | بي ع ا لبد وار مارد ) والمفاعلة الخثیة لملف (Xi)‏ 





1 ۔ از سم العلاقة 077 التردد 0 1 بس 01 فا امد ۱۱ )-عطی السصور الر | 
الرسم البياني). 
2۔ من الرسم البياني احسب معامل الحث الذاتی للملف. 


9 1 با تن 
| ےچ 5د 
۱ ی کے کف 


.۰ (() (4-1): اختر الاجابة الصحيحة في كل مما پلي: 
| الاشعة الحرارية تفع في منطفة ........ 
(1) الأشعة فرق البنفسجي الضبوہ المرني الأشنعة تحت الحمراء 
2- اذا كان فرق الجهد عند محطة تولید الطاقة الكهربية ۷ وشدة الثیار | ومقاومة أسلاك الت 
الکهر بية HED‏ او اس 
4W PRE ۷:۲ 00‏ 





سیل 8 فان مقدار الطاقة 


















اش 
i ۶ ۰ ۱ ۱‏ 
0 ۳۳ ۱ عقي | منکن 03 ا 0 
Fy -3‏ با ۰ : 0 


4 گل ۴ يلى بعتمد على 5 الها عن | 
([) الطول الموج WET‏ 
۱ انضو لے انش جي الكر ٤‏ لس ال لے 
8 التوصيلية الکهر بية لمادة 


للق ے لت 5 | با 1 
۱ 7 1 5 1 ۳ رح r‏ ۳ 
ج( نشو ro‏ 55 علي لس E:‏ گے 2 سے ۱۱ 3 1 4 £ ت 


هن | ۱ 
ےت وا( لا ۳ م 
52 ا فنا 


(ب) (8-5) أكمل جدول المقارنة فى كل مما يأتى : 
أولا: 5مج) : 





اجا: (12-9) 
ول (10-9) : 
اذا كان الطول الموجی لا صی شدة اشعاع صادر من جسم انسان عند 3700 هو ور 10-4 * 39 . قفا هي دز جه حرارته 
عندیا يكون ۹ الموجي المقایل لقص شدة اشعاع صيادة عنه و ۱۷۳۰ × 26 زا 
ا : (12-11): 


اذا كان ميل الط ۱ تشد 1 : 3 1 : 0 ۲ المفایل شو ¬ فاحسب عدد لفات الملف لوحدة بر ظ آی تقطة نف 
| سس 


انا ١‏ 
لاطوال مه web/A.m)‏ 10:7 40۰ = پر) 





نمودج 


امتحان ثانوية أزهرية ) 






















السؤال 280 
(۲) (4-1) : اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي: 
1- ر الى سرعتھ تساو ی ... 

كتلة الفوتون . كمية تحرك الفوتون . ثابت بلانك. 
2- في الدائرة الكهربية المقابلة قيمة المقاومة ۸ تساوي ....... , سس و 
OD‏ ۱002 @ 5)2 2 1500 ۱ 


ع و[ 2 تک و ال 7 ۳ ا[ 0 


007 





5 يئة التي تظهر على الشاشة في انبوبة شعاع الکانود حسب EREY‏ 
وخ درجة حرارة التلة . (ح) فرق الجهد بين الكاثود و الانود. 0 11 
(5) شدة الإشارة الكهربية المرسلة الى الشبكة. 
| 4 لتحديد اتجاه القوة التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سك مستقیم يمر به تيار كهربي موضوع عموديًا على المجال: 
۰ تستخدم قاعدة ....... سا 
68 (ب) (8-5): متى یصبح (تصبح) ......... ؟ 
5 دائرة 18] لها خواص حنية. ۱ 
' 6- القيمة اللحظية للقوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فی ملف دینامو صفرًا. ۱ 
7- قراءة مؤشر الميكروأميتر عند ثلث تدريجه أثناء معايرته كأوميتر. 
١١‏ "الى للف سیل هال مستض بساوي صغرًا. 


006 ا اس 1 
في الداثرة التالية احسب شدة التپار المار في كل مفاومة. 1 : 








1 (۲) (4-1) : اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي : ]لب ےر 
۱ 1- في الدائرة الكهربية المقابلة؛ اذا كانت م16 = × وکان فرق الجهد على الملف 100۷ ؛ اس 
لوي سی مدرم و ... 

00۷9 0۷9 2-2 









. اذا زاد معدل التغير في شدة التيار المار الى الضعف : فان معامل الحث الذاتی له 275 


([) یزداد الضعف (س) بقل للنصف @ لا پتغیر 
و في المحول الكهربي الرافع للجهد يكون .. 
Ns= NP Np > Ns @ Nr > Ns (D ۱‏ 
| | 4 الممانعة التي يلقاها التيار المتردد في مكثف هى . ا 
(1) المعاوقة (س) المقاومة المفاعلة 


۱ ا :)6-5( لواو دن ا 
101 ۱ ثانيًا: | 7 ٠‏ المخول الكهربي لزيائة كفاءتةه. 
(أج) : ( 2-9 1( 


أ لہ (10-9) : ملف دائري قطره 3 يمر به تيار كهربي شدته 5۸ » فاذا كانت عدد لفاته 0 لفات قاحسب كثافة الفيض 
0 المغناطيسي عند مركزه. (ہ.۸/طعسw‏ 4107سی) 
u 5‏ 1 


ا (12-11) : جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 0.162 يبلغ اقصى انحراف له عندما يمر به تيار كهربي شنته 1ہ[ . 
فاحسب مقاومة مضاعف الجھد اللازمة لتحويله الى فولتميتر يصلح لقياس فرقًا فی الجهد أقصاه 7017 
3 سور سن. 
(() (41): اختر اوه نی 02 
-١‏ عندما يوصل مكثف كهربي في دائرة ة تيار مترددہ فيتفق في الطور كل من .... 
([) الجهد والتيار 
(9) التيار والشحنة على لوحي المكثف 
2- يتوقف نوع القوة المغناطيسية المتبادلة بین سلكين متوازيين يمر بكل منهما تيار كهربي على ....... . 
() شدة التيار الكهربي في كل من السلكين 
(2) اتجاه التيار الكهربي في كل من السلكين 
3 الطول الموجي الحرج سطح معدني یتوقف على ........ 
([) شدة الضوء الساقط تردد الضوء الساقط نوع مادة المعدن 

























۱ ۱ 1 
ا 5 1 E‏ نانوی MOLE‏ 
0 ن10 نم اھنخالتا 1 انود 1 











f 5‏ 
5 ۹ ۱ 5 ۱ 
- ۷ له ۱ - 1 ۳ ۱ 
ار | ]| 51 لوا 
پا - تس ]ا ا 
۱ سا 1 لا الا 1 7 نا8 
۱ سب 
۳ 1 | ۳ 
۱ اخ م 3 1 3 ےتا 1 : : كه الضلة 1 تقل 9 
۱ ار ۹ س۳ سے 
١‏ ۱ و کچھ نے رک ۱ ۱ 
(رب) [ 6-5 ) سادا تصی بقو ندا ان 
1 القنها | | ا 5 ا ۱ 1 ۱ ر2 
5 الق 8 الات ا لد ۱ 
انح تن 1 
سا ہد لٹ یا الح || ا 
i‏ پر سا ئل چ لج 1 1 0 ۲ 7 
[ج): (12-9) : 
۱ ور و 1 ۳ 0 0 5 سے ۹ 
قاف عند لقاتة ( ۱۱ ۱ 2 مساجہ مقصعه ۶٣ا‏ ۱ مو صت 3 فى هحار ف ات کلنسی . حتاقةه رح ره ۲ 
i‏ أ ۱ وگ 5206 و نت OS | TA‏ 
ويه شتا ه له مۃ انجاۃ خضو ص ڑاھج اتمعٹ'جنسے ‏ لحل ي لجال ضور كي ۸ | , اکستت . 
۱ 1 9 ۱ ۱ ۶ ۳ 1 | د | 3 ۱ 5 
او ا" 10-9 1 : زد ال 3 الم لی طلی الملقفے 
۲ ع 1 51 1 ۳ 11 سا لے اام ۳ ۱ ۱ : کے ۳ ۲ 1 ۱ ۱ ۱ ۳ يه ۹ ۱ ۱ ۲ 
ناتيا ۱ 1 ٢7-1‏ | : قد لت الفنيحنة المنو تہ 5 انملف عند قطدع التبا لغار فة جنتں ت 1 
5 کے قد ١‏ 5 5 ۲ ۶ نا 
ظ (۲) (4-1): اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي : 
[- اذا كانت المقاومة المكافئة لأربع مقاومات متساوية منصلة على التوالي تساوي ۰3260 تكون المقاومة المكافنة لهه 
۱ نو اب "ا 
صننلفد ی ال ۳ ا ف ره وت 
(1 ۱ (حج) 602 
MD ۱ ۱‏ [ ییا | 9 )ا 42 
u 0 ۱‏ سی 
1 3 و 8پ 8 
لا ےچ 7 ۴ لے n‏ ات اس 


3 الھنری شو و حذة فياس ۱ 
+ پت 8 ۱ ۱ ۱ ۳ | ۱ راف 4 ا ۱ ۱ ۱ با س 
المفا علة الحثية لملف زس) المفاعله السعویہ ثم e‏ 


4۔ فی تأثير گومتون يتحقق ........ 














الا سے 





۳ ك۳ 5 0 سے 
۳۹ ۲ بت نس 1 8 1 2 ۳ 
11 2 لهسا 1 با از تاك 7 أنه 1 3 1 5 از ۳ اه ع 2 5 i‏ 
1 قر 5 لے ل لتقف ای انا 5 لذ ١1‏ 1 ۳ ۳ 3 11 3 
: یا 2 سر اع شنقا © و ,ا 5 ۱ 
, اقب هو تخ تال 5 
لد ا ۳۰ 


"سرت ۳ ۴ E+‏ 
ا اا 7 ۴ ]| 
بت" 


1 ۳ گے 1 ۳ 38 ۹ 7 1 أ 7 6 8 5 
ظ ي اٹل خمیه نحر ك آفو تون | يحدت تابر گهر وضونیا لسطح دالة الشغل | 
7 سال ای نا کت 


5 5-6-6210 ,وروم 


1 7 ۱ KE ۱ 
= 5 5 چ‎ | 1 ۴ : 


0-4 . 5 ھت و ہی ۳ 00 ۱ 
۶ 1( 1 ب سر ار يال لعز بهها بيار كهربي فی في 4 اور اس سدنه إل ھ2 نے قنك 
والبعد بينهما 0 0ء احسب القوة التي يؤثر بها كل منيما عل ,کے اياك ؛ 


) »ججح‎ ۱0 web/A.m) 


-)4-1()0( 


5۶ 


تي انز داد أم تقل ام 


93 السؤال الخاهس : 


لداثر 5 ال کی 35 المقابلة في ی حالة رنين» ماذا يحدث لقراعة الأميتر الحرار 
نٹب | لكل اا هن الحالات الأتية عند : 
| - زيادة قيمة المقاومة 1 


3- زيادة سعة المكاف ) 





4- استبدال الملف بمکٹف له نفس المفاعلة الحثية للملا 


(ك) : (8-5) : 
لكروظيفة (أو استخداما واحذا) لكل مما يأثي : 
5- مجزئ التیار, 
6- الفرشتان في المولد الكهربي, 
- المکثف متغير السعة في دائرة الرنين 


8- الملف الزنبركي في الأميتر الحراري. 





13 6 نسوذج امتحان ثانوية عامة 


اد | | لا ار | | * الهش أكدر و لماذا فى كل مما یانی ؛ 


م ات يي اف ل ون ص سس ۱ ۱0 ا لي سے 






/ ۱۱۱-۷ | 


فرق الجهد بين طرفي ملف حث مفاومته الاومية = 1062 ام فرق الجهد بين طرفي مقاومه اومیه عديمه لحت = ۱062 
عند توصیلهما بنفس مصدر الثیار المتردد. 





انیا | 2 ,۲ | 
القدرة ال“ ة في المقاومة )0 (R=10‏ عند اضرا أن در تیار هنز ذذ قیمته العظمی )204 ع القدرة المستتفاة لي 
نفس المقاومة عند اتصالها بمصدر تيار مستمر شدته 20۸. 





۱ [ ال اقر ی ؟' 








1 )ا الفانوية الأزهرية )9 7 / 


ظ ب السؤال الأول 


۱ اختر الإجابه ۱ 
]یمک التعرف على نسبة النحاس في سبيكة الذهب و النحاس عن طریق, 
(1) الاشعة السينية (-) اللیزر (ح) الاشعة ثحت الخعراء 
2 تختلف شدة البقعة الضوئية التي تظهر على الشاشة في أنبوبة شعاع الكاثود حسب 
() درجة حرارة الفتيلة (-) فرق الجهد بين الشاشة والكاثود () شدة الإشارة العرسلة للشبكة 
العام الذي اثبت الطبيعة الجسیمة للإشعاع الكهرومغناطيسي هو 
(1) بلانك . (ب) كومتون دي برولى 
4۔ بتولد في الملف ق د ك مستحثة أكبر ما يمكن عندما يدور في المجال بنفس السر عة 
حول المحور. 
© × فقط ۷ فقط × أو لا 








| (ب) ولا : اذا كانت شدة تيار المجمع في الترانزستور 1۸ وتيار القاعدة 500۸ » أوجد : 
1- نسبه التكبير 2- ثابت التوزیم 













تا : ما الدور الذي یقوم به كل من 
2- المقاومة العيارية في الأومیتر 


اج) او : مولد كهربي للتيار الموحد الاتجاه يتكون قالبه من ملفان متعامدان عدد لفات كل منهما 100 لفة ومساحة مقطعه 
*10 0.21 يدور القلب في مجال مغناطيسي ثابت 0.37 بتردد 50 دورة في الثانية.» احسب القيمة العظمى للقوة 
الدافعة المستحثة بين طرفيه والقيمة اللحظية لها عندما يكون العمودي على أحد وجهي الملفين يصنع زاوية 300 
مع اتجاه المجال. 


“نذا : مصدر جهد متردد القيمة العظمى لجهده 12۷ وصل بطرفي مكثف سعته "بر “10 × 9.4 ء ما قيمة التردد التي 
تصبح عنده القيمة العظمى للتیار 5۸ . 









زيرح تا تصودج اص 


© السؤال الثاني 








[ - الحث الداد نی السگاقی : متعدم , 
TTY‏ 1 4 47 
3۔ اتجاه المجاز ل المغناطيسي في الملفين في اتجاهين متضيادين. ۱ ۱ ۱ 53 


4- الحث الذاتي المكافئ أكبر ما يمكن. 28۴ 


" (ج) احسب قيمه شدة التيار في كل دائرة مما يأتي : 


تت 


[]) ما المقصو د بالمصطلخات الا 
| - القو 
5 به مو صل سی النو ج ۳ 
3- الهو لوجر ام 
4 اشعاع الفر صل 
اة 0 ۱ وق اه اشا رق کی ۸ ۷ /۳ ۵ 
(ب) لف سلك عدة مر ات ت گسا بالا شكال الموضخة في اي الا شكال یگون: ۱ ۱ ۱ 





ا توصي مقاومة صغیرۃ علي التوازي بين طرفي السلك الساخن في الأميتر الحرارو 
2 فی حالة الرنین لدائرة 1۴ تگون شدة الثيار نهاية عظمى. 
3- توصیل طرفي ملف المحرك الكهربي بنصفي اسطو انة مشقوقة 
4- استخدام اشعة مرجعية مع أشعة اللیزر في جالة التصویر المچسم 
(ب) أولا : منی يصبح : 
المجال الكهربي داخل المنطفة الفاصلة في الوصلة الثنائیة فی اتجاه المجال الناشی عن البطارية ومتی يكون العکس 
2- تركيز الفجوات الحرة في بلورة السليكون اکبر من تركيز الإلكثرو نات رود ۱ 

















چک اذا كانت شفك 1 8 کنا ۱ ۴ ۱ 5 
انیا ۳ / العا حل ۲ 


كز ٩‏ , اى : 1 اب ۱ چا حبسي وسيب ۹ 
طرش الجهد بح العلا قه ۱ sini‏ 0۸6 7 | سی وی ges‏ : 


1 لِ ازم الفط کا و 
١١ 0‏ : 
۱ باه ا( 
(ع) ولا : 


1 3 0 1 1 1( ۹ بو بت جر . 8 ۱ = 8 
ملف خلزوني نصف قطر ه ۷۱ د ويخدري على 100 لفة لكل سم فاذا گا 


7 8 ۹ 3 ضور ۰3 7 1 
1 تقر ان کس ناف و سے نے ١‏ | ۵ | 1 : 
8 ات فا ۱ 1 1 ایا فاگ 8 لتك 
ما 


RE 1 1 ١ 8‏ ا تن 5 
دما نو صل خر ۾ هنف طو له ٣‏ (2 بین قطبی بطا کے فو تفا الا ای 710 ۱ ١‏ 
5 ۱ ا و رو ات ات ۷ فر ‏ 6 1۳۳۲۱ 


وی ھت 


انت , 


آنے i ki‏ 8 ف ع ۰ 5 
TT |‏ وی اع ۱۱ الشدن هن وف 4 و 1 ا : 
ایب اقصتز. ال هو الى المو جب نی يها نز ة | شر _ و از لفمچهم غية ايها 


۱ 0 السؤال الراہم : 
| (ملذايني أن ؟ 
[- داله الشغل لمعدن پ20 
2۔ كثافة الفیض المغتاطیس عند نقطة 027 


3- الحت الداتي لملف 0:110 
4- القوة الدافعة ليطارية 1217 
اب | او لا + آدگز اسنا ستخداد لكل سل 
[- قاعدة لنز 
- قاعدۂ اليد اليمني لا مبیر 
انبا : في الشكل المقابل شدة الإشعاع الصادر من جسم ساخن مع الطول الموجي عند درجة حرارة 
هر 3 فلا ۲ قفنت د رفع در چه خر از و الجسم لكل قط : ْ 71 | 


-١‏ الطول الموجي عند اقصی شدة |شعاع 
2- كمية الاشعاع الصادرة من الجسم 





(ج) أولا ٠‏ في الداثرة المقابلة احسب قيمة را ,,1 ,۸ 








ا اف ان ناطق العطیف 
- تسود الطبيعة الموجية على الإشعاع الکهرو مغناطيسي؟ 


2- تسود الطبيعة الفوتونية الجسيمية على الإشعاع الکهرومغناطيسي! 
السؤال الخامس : 
(() أولا : إذا كانت طاقة ربط الالکترونات في سطح معدن تمثل بمخطط الطاقة الموضح 

1- تكون دالة الشغل لهذا المعدن مساوية ظ 
O‏ 26۷ ۵ 36۷ 4۷ (ق) 56۷ 

2- إذا سقط فوتون طاقته 6۷ 4 يتحرر الکترون من المستوی 
([) (,۴ بطاقة حركة 6۷ 2) (8 بطاقه حرکه 6۷ 3) 
(: بطاقة حركة ۷ت 1) (ي) (,۲ بطاقة حركة ۵۷ 2) 





نبا : مصباحان متماثلان احدهما وصل بين طرفي بطارية ۷ 120 ۰ مهملة المقاومة الداخلية والأخر بين طرفي دینامو جيده 
يعطى من العلاقة :12051 = ۷ . أي المصباحين يكون أكثر توهجا ؟ ولماذا ؟ 





(ب) أولا : عرف كل من: 
9 "انا : ما هي أقل كمية تحرك لفوتون يحدث تأثير كهروضوئي لسطح دالة الشغل له ۷ج 5 | 


زد تا آنا 
1- الشحنة على کل مکثف ۲-۹ ۱ 
Ve =2‏ 














0 ) امنحال ثانوية عامة ر9 م دور اول 2019 
۱ | ۱ 6 کت 
۱ ) انکر و ظیفه وا ل ا 
۱ أ ) مجر ئ التيار. (ب) المقاومة المتغيرة فی الاومیش 0 1200 
1 ني الدائرة الموضحة بالشکل حدد نوع المصدر الکهربی × المستخدم فى الدائرة 1 ۷ 
۱ 1 كنت المصطلء ج العلمي الدال: پا سس 


as‏ للوسط الفعال 5 سم الس الآثارة العلیا أكبر من عددها في المستویات الانفیں 





لتوليد الاشعة السينية ما دور فرق الجهد بين طرفى الفتيلة وفرق الجهد بين الفتيلة والهدف؟ 
۳ اختر الاجابة الصحيحة: 


۱ ثناء حرکه الحلقة المعدنية ومستواها فى مستوی الصفحة تولد بها تیار مستحث كما هو مبين بالشکل توق مسکسح 
کین لجا حركة الحلقة النسدرت 72 


© إلى أعلى الصفحة موازي للسلك. ان وج 

(س) إلى أسفل الصفحة موازي للسلك. 

إلى يمين الصفحة عمودیا على السلك. 

] 0 ) إلى يسار الصفحة عمودیا على السلك. 

في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل أوجد: قراءة الأميتر ۸1 

1 والأميتر 2 مع اهمال المقاومات الداخلية للبطاریات. ‏ 

ا ار الاجابة عن (1 ) أو (ب) 

ط تصل ملف لور ر نے ۱ 
ات) ما النتانج المترتبة علی: توصیل مضاعف الجهد مع ملف الجلفانومتر عند تحویله إلى فولتميتر. (يكتفى بنقطتین) 











ا لحث الذاتي لملف تتولد فيه ق د ك مستحثة مفدارها 5 فولت إذا تغيرت شدة التیار المار فيه بمعدل 20۸/5 





۸ 
اخثرالاجابة عن 9 (ب) 
۸ 0 ۳ داثرة مهتزة, (ب) المفاعلة الحثية لملف. 


1 اتر الاجابة عن (۱ ) أو (ب): ۱ َ ۱ 
را () المقارمة لکهر؛ (ب) القوة الدافعة الكهربية لبطارية, 





























۶ 
ا 
۱ 45 6 نموذج امتحان ثانوية عامة 


۱ ۱ 1۱ 
1 ۲ از وا وی ات٩‏ الى دا اسل 1ا لے | کات اس ۲ 


قا تة 
و 





' اکتب نص قانون فار ادای ل ف د ك الفستحكدةه 





تغتمد فكرة عمل الميكرو سكوب الالکتروئی غلی؛ 





حصي جا إلا م ۱ ۲ : 


() الطبيعة الموجية للالگتر وناش, 
۱ ۱ : ۵ ۳ 0 5 5 فق الكسيمية لال 35 تا سا 
)۶ الطسدعة المعو جبه لاشو تو قات نت 


اشثر الا جاية الصعيحة: 
سلك مستقيم طو له م 0,3 يتحرك بسرغة 87/8 2 فى اتجاه مر 


OD‏ ۷ 0.06 003۷ 002۷ ری ص 


: ل ذأئرة گھر ده تتكون هن علفت خث و فقاو هة أومية و مصدر تیار هدر دد فاذا گانت )3 ے 1 از سم سنجهی شرف الحي 


التيار الكلى فى الدائرة ؟ وزاوية الظور بینھما؟ 
اختر الأجابة عن (أ) أو (ب) : 
() ماذا يحدث لكل من التوصيلية الكهربية والمقاومة الأومية لسلك معدنى عندما يقل طوله للنصف وتزيد مسحه منصه 


لنضعف؟ 





ل البياني تغير مقاوسة سلكين (۷ , × ) من نفس الغادة مغ تغير طول کل 


(ب ) بين السك تر / 
فنهما ] أي السلكين أكثر سمكا ؟ غلل إجابتك. ا ال 
8 سلكان ظويلان مثوازیان يمر بكل منهما تيار كهربي مخثلف الشدة كما بالشكل. ماذا يحدث عند تغير 





اتجاه التيار في السلگین لكل من: 

رلا: كثافة الفيض عند النفطة × ثانيا: مقدار القوة المتبادلة بين السلكين 1 
إذا كانت شنة التیار فى قاعدة الترانزستور ۸ 10 * 2.5 وشدة التيار فى دائرة المجمع 4 02.() احسب 

گلا فن ينا » ي لهذا الثر انز ستور 

اختر الاجابة عن ( ١‏ ) أو (ب): 

0 استخداء خو ل ۲ افع للجید عند محطة لو ليد الكهر 5 


(پ) يدور ملف المحرك الکهربی المتصل ببطارية فى ائچاه ر اجد, 

) اخثر الاجابة عن (۱ ) أو (ب): 
۳)( الغلاقة بين لصف قطر الغلاف ۲ فى درة الھیدروجین ورتبة الغلاف رر وفقا لنموذج برر, 
(ب) طاقة المستوی بالر لکترون فولت فى در ة الهيدروجين. 








بين الشكل التالي بوابتين منطقیئین احدا ها بوابة “8/61 و لاخ 


استنتخ نوع البوابھ جز , 2-22 


4 كيف ثم التغلب على عيب الخطأ الصفري في الأميقر الضر | 1۳ 


۳ 5 لاد ن غير ده که ات از 6 ألو سط ؟ 
25 اکتب اسم القاغدة التي نستخدم في تحدید اتجاه التيار الهستعث في گل من الحالئین 

(أ) حركة مغناطیس تجاه ملف في دائرة مغلقة, 

(ب) حر که سلك مستهيم في دائرة مغلقة غموديا على مجال مغناطيسى, 


و ماف عدالفتھ 500 لفة يمر به يار كهربي شدقة [ أمبير سواه موازی أفيض , سغناطيسي منتظم كثافقه 1.() تسلا بسجل 
۱ ل اراي سوا ات 




















50 2 
أولا: ارسم العلاقة البيائية بين > على المعور لا ی ارز الافقي ظ 
۱ ثانيا: استخدم ميل الخط المستقيم الناتج لایجاد مساحة مقطم الملف. 
27 ضوء آحادی اللون طوله الموجی و 107 × 8 احسب طاقة وكمية حركة أحد فوتوناتھ, 
ق علما بان ( ثابت بلانك = 10:4 × 5م رسیم ا زا ×3 ). 
© اختر الاجابة عن (1 ) أو (ب): علل: 
( أ ) اختيار غازی الهیلیوم والنيون کوسط فعال فى ليزر الهيليوم و النیون؟ 
8 (ب) يستخدم اللیزر فى النصوير ثلائی الابعاد؟ 
29 اختر الاجابة عن ( | ) أو (ب) : عرف: 
)١( ۱‏ رح هي ا ی اليا الفا ایا لاد 
ا جا من ( ار | علل ٠:‏ 


() زد ری پر یرد من تي م ارتا درجة حرارتها 
فتر الاجابة عن ( ا ) أو (ب) : اذکر استخداما واحدا ل : 


) أنبوبة أشعة الکانود. (ب) التضوير الحراری. 

















































2000© نمودد من ثالوية ا 07 EEE‏ سس و 


ای او ۱۳ 5 1 ۶ 
ام 1 کس بقل ۱ كير کشا بالسكل قاد 1 كان 8 قحك اك ۰ 1 ۹ 
المركز فی مسکو یی و اکت نمس منهضا ‏ نت لي ۱ 3 
السا فریما الد , تجقعل كناقة الفیضی ند هر ۳ بهما ۱ | ةس 





| حلقتان معدنيتان متحدتا 
اش شب | جر وه ؛ قطر الا خر ی فتكون العلا قك بي سك لي 
8 المشتر ك تساو ی صف 
lı > ۱/2 ۱: 06‏ © 1= ۱] () 213 = ۱ا ری :۶41 :ا 
63 ختر الاجابة الصحيحة: 
j 1‏ نات کا 5 ۵ فا با ات 1 ۳ ۱۳ 5 3 ایا 
اي العوامل الآتية يؤدى إلى زيادة 2 طاقة جر کة الإلكترونات المتحررة من سطح معدن بسفو ط الضوء علدٍ 
0 : بادة ا الضوع الساقط على المعدن, ۲ نأدة ١‏ فل | تعر هن المغدن للضم ِ 
5-2 ذ نادة تر ند الضو چ الساقط غل المعذن. © زيادة فتاه سطح المعدن المعر تس للضم ع 
4 اختر الاجابة عن (1) أو (ب) 
" | )ملف دینامو يتكون من ۱40 لفة مساحة مقطعه 0.025 م2 و يدور بمعدل 600 دورة فى الدقيقة فی فيض كنافنه )١.3‏ 
تسلا احسب ق دك المستحثة عندما يميل مستوى الملف بزاوية 60 على المجال المغناطیسی ( 22/7 = 11 ). 
(ب) یمر تیار کهربی شدته 10 أمبير خلال احد الملفین متجاررين عندما اضمحل هذا التیار إلى الصفر تولد قي العلف الآخر 


ق دك مستحثة 60 فولت فاذا كان معامل الحث المتبادل بین الملفین 3.() هنرى. 


احسب زمن اضمحلال التیار فى الملف الأول. 
9 لديك تلاته مكثفات متماتلهة, وضح بالرسم طريقة توصیلھما معا للحصول على 


2 جلفانومتر مقاومة ملفه (6 60 احسب مقاومة مجزی التيار اللازم لانقاص حساسيته إلى الخمس نم احسب المقاومة 





( | ) اکبر سعة ممكنة. (ب) أقل سعة ممكنة. 





الكلية 7 

بللورة السیلیکون النقية إلى بللورة من النوع ۳ عند تطعيمها بذرات من 

0 الفوسفور, 5 الانتیمون, 5 الالومنیوم. © الكربون. 
فى الدائرة المبينة بالشكل اذا كانت المقاومة المکافنة للجزء (6 60 = ۸8 
فما قيمة المقارمة 8 ؟ 

| اختر الاجابة الصحيحة: 

يبين الشكل بعض انتقالات الكترون ذرة الييدروجين ای من هذه الانتفالات يؤدى إلى انبعات فوتون فی منطقة اله 

n= 4 المرئى.‎ 

© الانتقال | الانتقال 2 a‏ 
الانتقال 3 (5) الانتفال 4 80 8 





1 1 اتپ 2 





كن ۳۳ 


اي اي 





۱ الواقفی فی الفيزباء 








!| .. الاجابة الصحیحه 
/ بير الاجابة اصحید 


00 ع غيذة شعا 8 " لع الم : : : | ۱ ا ا 
ظ ا کانت ۵ ع ليزر علی : 1 | طط ندر 8 مقدار ها ۱ فنگون یا ۲ على بعد 20 سم مقدار ۳۹ 


26 ۱ 2ا ] ۱/2 (5) ] 1/4 


الاجلية الصحكيكة: 


۱ ۳۷ Mi U 6 


01 ار 


۰ ملف تنتامع السار الم كذ ف ا* با له | 1 
| عتما يكون ملف دار 0 2 سر 8 7 یب ۱ 7 1 یل نمعداطیسی ان 


بن الاختيارات الاتبه يعبر عن مهدذار القیضر . | المغناطر ۶۲ خاال :الا ۳ ۱ 
iı‏ 5 ا E‏ 2 ۳ ۰ 
8 دك المستحثة ۴ فى هذا الوضع 


أخثر الاجابة الصحيحة: 





ا ف کل اليل مان , ا عدد اما , و لی تیب يمر يكل مهم بار 1 
۱ کھربی شدته ] العلاقة بين كثافة الفيض المغناطيسى ,8 عند النقطة © على محور الملف eee‏ | 1.1 ات 
1ر :8 عند النقطه و على محور الملف ۷۲ هی ۱ 
Bı = 28:0‏ © ,8 - يم 
Bz = 1/4 Bı Bı = 1/2 Bı 9 ۱‏ ¬9 


4 في الذائرة الموضحة بالشکل ماذا یحدث لقراءة الفولتمیتر عند غلق المفتاح >[ ؟ 5 2 


7 
حسم 


ےچ کے سا 


ھے؛ /0 بتصل على التوالى مع مقاومة أومية 400 اوم ومصدر تيار مترند 112 150/7 احسب معاوقة 


۲ ٹین بت ن بقاء الطاقة ۰ أف“ نس لت‎ ١ 














نموذج 





















64 امتحان ٹائویڈ ا ٦‏ : 


ا( اختر الاجابة فن 1۱ )او (ب) : 





1 | ) كثافة الفيضص المغناطيسى خن فر گر یبا ری نهو یه تیار كه ۱ 
(ب) مقدار القوة التى توتر 1 به تیار گهربی زهوضوع ع همودی غلی مجال مغناطد 
)2 ) ماذا بحدث لاضاءۃ المسباخ فى الذائرة العوضحة ا 
آل[ بالشکل عند غلق المفتاع ( ۲۲16 ۳ 
)3( اكتب المصطلح العلمي الذى تدل غليه الغبارة الاتية: گے 
الانبعاث الذی بحدث عندما ٹنتقل الذرة من مستوى الاثارة إلى مسئوی ی 
٩‏ آخر ادنی بتاثیر فوئون خارجي قبل انتها+ فقرة الغمر لها ٠‏ 

رگ حق ررر ارما ا ا کر تی نی بل ران کی کی 














45 اختر الاجابة الصحيحة: 
عند زيادة فرق الجهد الكهربي بين الهدف و الفتیله في أنبویڈ کولدج فان الطول الموجي للاشعة العميزة للاشعة الس 
(8) اختر الاجابة الضحيحة: 
ای قیمة للقوة الدافعة الكهربية في ملف الدينامو لا تساوی الضفر؟ 
(1) القوة الدافغة الگهربية المتوسظة خلال دورة کاملة. ۱ 
القوة الدافعة الگهربية المتوسطة خلال نصف دورة من الوضع الموازي للمجال المغناطيسي. 
القرة الدافعة الگهربية اللخظية علدما يون مستوی الملف موازیا للسجال المغناظينسي. 
القوة الدافعة الگهربية اللخظية علدما يكون مستوی الملف عمودیا على السجال السففاطيسي, 
اختر الاجابة عن ( أ ) أو (ب) 
3 (! ) هلف لولبي متصل ببطارية في دائرة مغلفة, ما تأثیر تقریب لفات الملف إلى 
" المغناطيسي عند نفظة داخله و غلی محرره؟ فسر إجابتك, 
(ب) علل: تقغر الأقطاب المغناطيسية للمغناطیس المستخدم فى الجلفانومتر دى الملف المتحرك. 
في الدائرة المبينة بالشکل, ER.‏ 


۶ التبا ۲ھ : ۱ 1 
رت ليق ل ]اع ظ 
احسب شدة التيار (:ا) ۷ سد 1 ۱2۷ 








بعضها البعض بانتظام على كثافة الفيض 


8 _ معإهمال المقاو مة الداخلية للبطاریات, lı‏ 








المغناطيسي خلال الملف (8) من الصفر إلى 2۱017۲ 


1 


ار جد معامل الحت المتباد ما ہیں الملفین علما بان عدد لفات ژك الملف () 100 لش 


/ اختر الا چابه عر و (ب) 
اکتب المصصت- لس لف و | تخل علبة العا 5 


( | ) فيض من الشحنات الكهربية يسرى خلال موصل, 
إب) مقلوب المقاومة النوعية لموصل. 
| 0 اختر ختر الاجایه عن [ ۱ ) أو (ب) : علل ۰ 
5 (أ ) يستمر ملف المحرك الكهربي في دورانه عندما يصبح مستواه 
۱ [ب) تصنع أسلاك ملفات المجول الكهربي من النحاس. 
: ۱ اختر الأجابة عن ( ۱ ) او (ب) : انكر اسبد: 
1 ۱۱) جهاز يستخدم في تحليل الطيف إلى مكوناته المرئية و غير المرئية. 


ب) متسلسلة طيف ذرة الهيدروجين التي ينتقل فيها الإلكترون من المستويات العليا إلى المستوى (4-ج) 
ا ذارن بين: 


۱ 
۱ 
1 
1 
1 


اج 


۱ عموديا على اتجاه القيض بن المغناطيسى. 
1 


1 


وہ للمقااتة 


خت عه 
الصورة المتگو نه 

على اللوج 

لفوتوغرافي 









فی حالة فتح (:0171) 4 غلق ([(0)؟ 


۷ أى الأشكال البيانية الآنية يمثل العلاقة بين المفاعلة الحثية (:26) لملف 
وتردد المصدر (1) فی الدائرة: 





2۸ ۱ سے E`‏ ۳۳ ۲۳۷ ۱ 
O4‏ نموذج امتحان ثانوية عام" 





دينامو التيار موحد الاتجاه 


سح 


۳ 5 ۲۲ 5 لها‎ 5 ۱ TIT 
وو وھ و 5 5۰ ۱۳ 5 م‎ 1 
س1‎ EE رو رع ور رق ئا جو ا جو 5ه‎ Gh a 
انم‎ Fi a ۱ ۱۳۲ 5 ۲ عق‎ 
5 ۲ 8 


ع اه 2 û‏ 5۵ 5 را 5 ۱5 
iw & ۱‏ 5 5۱ 
و وع 5 5 5 ۷ 5 5 ۱ 





7 جلفانه متر مقاء مة ملفه () 40 بقیس شدة تيار آقصاها 2000۸ 


لمصاحب لالکترون حر بتحرك بسرعة 1070/5 *2 علما بان کتله الإلكترون 





6 اختر الاجابة عن (1) أو (ب) 
(أ) اذکر إحدى مميزات التيار المتردد. 


تستخدح الا شعه ال لسينية گی الكشف 2 1 بس تب التر کیبیة کی المو اد, 

انكر تطبیقا و احدا التیار ات الده امية ۱ 
بمثل للشكل البیان اللتال, منطی بلاك لشيدة الاڈ لصا عر أحد الا جسام المته هجة. ماذا يحدث لمو ضم الطول المو > 

نفدل السصص البيانى لتالى منحنى بلاك لشدة الإشعاع | اشر گل اد 2١‏ جمنام اندو اتک" پیت نور سيمع الول انم وجی 


(:۸) عند زيادة درجه حرارة الجسم؟ 


معدل التغير فی شدة التیار المار فى ملف معامل حثه الذاتى ۲ 0,2 إذا تولدت بين طرفيه 


۷ 


تسس 


د.ك مستحثة مفدارها 20۷ , دم 


كد 


اختر الاجابة عن (ا) أو (ب) : علل: 1 


(ب) بتغير عزم الازدواج المؤتر على ملف ستطيل بمر به تیار گھربی ثابت الشدة بتعيير 
ور ده 5 ۳ ا[ گے ۱ لہ ام 1 1 ا ا ا 
وضع الملف في مجال مغناطيسي منتظم؛ ولا يتغير عزم ثناني القطب المغناطيسي للملف. 








0 في الشکل المبین ' 








سا 
: تاش سل | ۲ "ال 7 سے گر جع أكن ١‏ و لمساذا؟ 2 85 : 3 
) ۱ ۳ 
2 1 ذا گان تر كيز الا ره نات الحر: 01 الفت | ای ای کا : ۱ 
ج لا ۳ ۲11 81 1 ضف ١‏ 
7 ۱ ۱ ۲ تاوا كت ےا لح 
۱ بتركيز ۲ “CIMT‏ 10 اخسنب تر كير گل اشر 1 لی ۱ ۱ 
1 ف تق رت ۱ 
9 نے 
8 اختر الاجابه عن (ا ) او رب) 
۱ | انكر اسم نببطة | شاج ال و مار د 5 ال الفا دا ۳۴ قي شب نع Ah‏ 
۱ (ب | أذكر اسم نبيطة آشیاه لمو صلات التی | نستخدم كمكبر للثيار 
29 فارن بین : 
وجه | اور لن الياقوت لیز ۰ | : 1 عر = انيج * 


الرتینی 1 


5 ۱ 15 101 ها نهذ نو روا نا با با وا ہ' ہ نه ج هذ 5 


ختر ال جابه الصحبحا: 
عند زيادة قطر سلك معدني للضعف “قا ن مقاومته الكهر ية 


0 تقل إلى ال بع. 5 2 تزداد إلى الضعف. )5( تزداد اربع امتال. 


؛ لحسب أقل طاقة لفوتون ن بوحدة الالكترون فولت ینبعث من ذرة الهيدروجين فى منطقة الاشعة فوق 


تقل إلى النصف: 





- : 
د E.E‏ حر ند 
0 


بل لشکل سلکا مستقیما يمر به تیار کهربی إلى داخل الصفحة ؛ 
موضوع بين قطبین مغناطیسیین. حدد النقطة (ة أو ہا التي يكون 
کنافة الفيض ل المغناطيسي عندها أكبر. 





اختر الا جاية الصحيحة 
لا علمت | 
گا وط = (KE‏ حیث (۷) تردد الضوء الساقط, 

_ أی الأشكال البيانية الآتية یمثل العلاقة بين (13ع1) و (۷) لفلز؟ 
KE‏ 


١ 
۱ 


ن طاقة الحركة العظمی (1619) للالکترونات المتحررة من بيطح فلز في الظاهرة الکهر وضوئية تعطی بالعلاقة 













.ےد 


)34 اختر الاجابة عن () أو (ب) 
5 5 رخ ظ ٴن وتفریغ لا ۳۹ ا ل ضع مه ۴ فشر لك يمور ة دور یه اکتب فی الجدول التالی ما يحدث المكثف مر 


ست" 3 اس كر خلال كاملة گاملۃ للثيار بر ر اسه بالشكل. 





J 
۰١ | اھ رك و ری‎ 
لالت التاق‎ 


1 






را کر وت نیٹ | ني الدائرة لمران 








رس بی 323 3۳23 7 سم سے دی الراسي. ٴو(8 810 على السجور الاخفی 
تانیا: مستخدما ميل الخط البیانی الناته ' آوجد القوة الدافعة الكهربية المستحثة فى السلك عندما بتحرگ عموديا على اتجاء 
المجال المقناطیسی. 
۱ ب يبين الشكل بين النقطتین (ؤ,×) الثرکیب الداخلی لأميتر * مستعينا 2970 .1 -- 
بالبيانات المسجلة على الشكل, احسب شدة التيار التى بقيسها الأميتر سو ی 
عندما يمر بالجلفانومتر تيار شدته 10:4 . الع 
حلم اختر الاجابه عن (أ) ار (ب): يع همسن ظ 
اكتب المصطلح العلمى الذي تدل عليه العپارة الأتية : 
( أ ) كمية فيزيائية نساوى عاديا ق.د انا السائحثة فى ملف عندما تتغير شدة التيار المار فيه بمعدل ۸6۵| 
(ب) النسبة بين الطاقة الكهربية التي نحصيل عليها من الملف الثالر ی فى المدول الكير بر الى الطاقة الكهربية المعطاة الر 
الملف الإبتدائى فى نفس الزمن. 
(38 اخٹز الاجابة عن ( | ) أو (ي) : علل : 
( | ) فی بللورة شبه موصل من النوع (0) ؛ يكون تركيز الالكترونات الجرة اكير س تركير اج 


(ب) عند تكوين الوصيلة الثنانیة ٭ تنتشر بعص الإلكترونات الحرة سن المنطقة (رر) الى العنصفه Lp)‏ 

















گر پر الاجابة عن (۱) أو (ب): 
4 |) کر وظیفه الکانود فى انبوبة أشعة الكاثود. 
۶ ۶ » ۱ ات 1 نے 2 ۱ 
إب) انكر و ظیفه العنسات المغناطيسية فى المیکر و سکه ب الر لکترونی 
لك اخثر الاجابة الصحيحة: 
٩‏ إن كان فرق المسار بين موجتين من موجات اللبزر المنعكسة غن سطع جسم مقداره * يكون فر م الط سنا 
۷ لئ اد سس ا ازل فرق الطور بينهها پساوی:؛ 


0 : : (2) ۲ ریا 72 


۱ 
8 اختر الاجابة الصحیحه: 
٠‏ إزاكان الجهد وتردد التیار في الملف الابتدائي لمخول مثالي 1017 و 50112 على الثرئیب» وكان عدد الفات ف الملف 


لابتدائي ضعف عدد اللفات في الملف الثانوي. أي من هذه الاختیارات الثالية بمثل قيمثى الجهد وتردد الثيار ف 


جهد الملف الثانوی ۱ تردد التیار .. 








OOH; | 201 












؟ سلکان مستقیمان طويلان ومتوازیان يمر بکل منهما تيار كهربي كما بالشکل. 
| ۱ 

ق ما يحدث لكثافة الفیض المغناطيسي عند النقطة () عند ابعاد السلك (7) 
عن السلك ٦۷)؟‏ 





۷ في نجربه فار اداي للحث الكهرومغناطيسي كيف پمکن زيادة القرة الدافعة الكهربية المسنحته في الملف بطر بين مختفتین ؟ 


۳ 
0 مقارمتان متماثلتان قيمة کل منهما +! أوم, أوجد النسيبة بين المقاومة المكافنة لهما عند توصيلهما معا مرة على التوالي ومرة 


١ ۱‏ أخرى على التوازي على الترتیب, 

ي في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل ؛ او 
0 زود قراءة كل من : 
8 سرسیر رب . مسق 
۱ ثانيا : الفولتميتر WOOF (V2)‏ 07 
هو 


ا 
اام 0 15 
۰ ۳ 







۳۹0 ۲۱ - 250 k= 
| ۷ 
! 


نموذج 













۳ السؤال الأول: 
e 0‏ الفيزيائية الناتجة عن حاصل ضر ب كل مما ياتي ؟ 
1 فرق الجهد ہین طرفي مقاومة × وشن! التبار المار فیها. 
7. عزم ثنائي القطب المغناطيسي لملف × كثافة الفیض للمجال المزثر موازیا لمسئوی الملف . 
3. ثابت بلانك × مقلوب الطول الموجي للفوتون . ۱ 
4. عند الأمواج الموقوفة في أي مدار للإلكترون في ذرة الهيدروجين × الطول الموجي المصاحب للإلكترون في هذا المدار 


[اب) آولا: قارن بين : 


1 .ا ا SERT TG VIS RIANA‏ کو 37 ۲ ۱ © ۲ ۲ ہو ہہ و TT‏ هی حم 
و ظيفة إل آقارت الزنبر کیة خر ا سصدصدپدسسسس۲ 77 سس 
سر عه حرکھ المؤشر ا ی یا و و CLL‏ ا kO OL‏ تولك وهاه شاه سه دد ےودے هج و و + و م دع . - . . 

۱ 


ثانيّا: ارسم دانرة كهربية لترانزستور ( 0701 ) تستخدم في تکببر إشارة كهربية موضخا كيفية تكبير هذه الإشارة . 
( ج) أولا : عند تسليط شعاع إلكتروني على شق مزدوج كما بالشكل : 
. 1. اختر الإجابة الصحيحة: 





شق مزدوج 





5 قعتان مضيئتان فقط 
ححص تس تی ۳ 





تانب : في الداثرة الموضحة بالشکل احسب قيمة شدة التيار المار 
في المقاومة 40 . ۱ 

ام اس ۱ ۱ 
(ا)اولا] اختر الإجابة الصحيحة في كل مما پاتی : 

تسه مصلة علي التوازي بمصدر تي ب یی . 


0 در + ملا © ہی + ولا رع + ۲۵ + رعلا = موز 


2 يكون عزم الازدواج المغناطيسي الموثر على ملف الجلفانومپتر عند مرور تيار كهربي فيه دائما تساوي ... 
sinê )1(‏ 8۱۸۱۱ ( 0)45و ۵۱۸۸۱ 15090و BIAN‏ 








ام NT‏ ہس یچ 
3 اكل الموضح يمثل العلاقة بين المقاومة || دة از وطول ‏ لس رز 
ا تا ػٛ مواد مختلفه ( A,B,C‏ أ منساوية فى 


0 ۵ وت > عق 

7 بمکن زيادة القيمة الفعالة للتيار 
() زيادة سرعة دور 
استبدال الحلقتين المعدنيتين باسطوانة مشقوفة إلي نصفین مغز و این 


' المقطع فيكون ترئیبهم 


(س) 6 > 08 > رخ عا ع6 > رت > 
اأ ٭ 8 ۸ 3 UC‏ >> 0۸ > و6 
علا ای 3 9 و ۲ 1 ا ۹ 
تفت( الا ج سل ڈیناس گال قر بق كل شا ان ۱ ساني فى هأ دا 2 


ناف © 


زيادة عدد لفات مافد 


۱ نے 1 أو لا 


ک ؟- أذكر طريقة و احدة لزيادة قراءة الامیثر العر د کی دار سا بای 


سس ۱ 


نس 


EF, 





تسق : متر : ثابت التردد 81 شمر د متغير الشر ند 


ثانيًا : أوجد نسبة شدة التيار المار في ملف جلفاتو ميتر مفاومته 1062 إلى شدة التيار الکلی المراد قياسه إذا كانت قيسة 


مجزی التیار المتصل به 0.10 . 
(ج) يبين الشكل المقابل مستويات الطاقة لذرات كل من لهيليوم والنیون في مولد لبزر الهيليوم ‏ : 
كمل العبار ات التالية ۰ 
. تثار درات الهیلیوم للمستوی شبه المستقر لها بسبب .... 
2. یحدث الإسكان المعگوس لذرات الهیلیوم في المستوی ......... بالنسبة 
3. تنبعث فوتو نات الانبعاث المستحث من ذرات النیون بسبب انتقالها من 
المستوى ... ... إلى المستوی . HAE‏ 
0 السؤال الثالث. 
ظ 0 أكتب الع اد لمصطلح العلمی : 
1 م لوحدة المساحات, 
| 2. الممانعة التي يلقاها التیار المتردد أثناء مروره في سلك معدني , 


۲۳۱ 5 





1 


الات الفیون هالات الهينيو م 


التشثت الذي یحدث لفوئونات اشعة جاما مع فی وه مرجي تیم زونك در دمم 


[. ۵ 8 سراف ۵ ۱ تق ۵ ۵ 8 لی و ۵ تو ۵ ۵ ۲ وو 2 LECE‏ ( 


کہ سا اج تقس سرعة للكرونك تيج وال تور رت ماما 
) ہے ا و اراس 


بد کد سے بوس تچ ت بت i‏ جھ Si 5 Ei ES ES‏ یہ :۳5 ج 





ے1 
تست 


iP 


ہا 
ماف 
mme‏ 


1£ 





1 


۸ 5 ۳ نعودج امتحان ثانوية از هرية س 





ڪڪ صصص س 





۱ ا 
عو -55 لئ 


۳ ۱ ۱ نز با ۱ ہے ہے ۰ اڑا کےا ا مت موعة من ! 


بحيث تظل اضاءة المصباح مستمرة في کل دائرة . 


ثانيًا : أذكر تطبیقا واحذا لكل مما يأتي 
1 الحث الذائي لملف. 
2. الحث المتبادل بين ملفين. 


(ج) او از - 


إذا كانت الإشارة الکهربیه في قاعدة ترانزستور ۱ و مطلو ب أن يكون تیار المجمع 113 5 سی 


1ع . 


2. ولا . 

ملف حلزوني طوله سء 10 وعدد لفته 800 لفة ونصف قطره س 5 ؛ اذا كان معامل النفاذیة المغناطیسیة داخله 
x 10° Wb / A.m‏ 4۲ احسب : 

1. معامل الحث الذاتي للملف. 


2. كثافة الفیض المغناطيسي عند نقطة بداخله وتقع على محوره عندما يمر به تیار كهربي شدته ۸ 2 . 


السوال الرابع: 

(أ) اختر الاجابة الصحیحة : 
[ . القاعدة التي يمكن استخدامها لتحدید إتجاه المجال المغناطيسي الناشي عن مرور تیار كهربي في سك مستتیم هی قاعدة .. 
2 فی الداثرة المقابلة ادا كان 26 260 > وا = را 

فلك فا اليا و اس[ و تا 


3. فی جزء من الداثرة الكهربية الموضح بالشكل ادا كانت 6 
قراءة الفولتمیتر ۷ 20 فان شدة التيار [ تساو ی ............ + 
۳ ۸ 

u 4A 

6A 








۹ے _ ےج ات 3 : ہے 11 ہے 5 
وت ۱ 8 ات5 





ي سے 


, البوابة التي تعطي خر ج 1116011 عندها یگون أحد الدخلين 0۱۸۷ هر 


NOT وح‎ iA YT اا‎ 


9 1 9 


۱ أب ۱ 1 ۲۱ ۳ اڈ ال 3 نان آل ضف 1 ۱ ٍ 4 
١‏ جار ١‏ حير 


لخر نذا اس فا ۱ 
"1 تہ ال ایل گے تي نل حذ ان ۱ و 
١‏ انگر انفين س الي ۹ قف عایها القو 1 الد اطیسہۂ المثبادلة بين السلكين 
ر مقي تكون القوة العتبادلة بينهما قوۃ تجاذب ؟ رمتی ٹگون قرا ثنافر ۲ 


[, الهنر ی pem‏ 2 اراد 


"ا 0 ۳ ۳ ۲ 5 8 ما 0 ٩‏ 6 ا 6 18 وو 13 وا واوا 0 
۵ 2.۳۵ 





نیا : جهاز مکتوب عليه ( 20001۷7-120۷ ) يراد تشفیله من منبع مثردد جهده 220۷ باستخدام محول گهربی, گفاءته 


6 احسب شدة التیار بالملف البتدانی للمخول, 


| عند دراسه التيار الكهروضوني في الخلية الکهروضونية الموضحة بالشکل پاستخداء 
پر ضونی علی بعد معين تردده يساوي التردد الحرج لمادة الكاثود في الخلية 
الک زوضرنیة 
٩‏ هع غلامة ( ” ) امام الإجراء الذي يزيد من قراءة المللي امیثر فی دائرة الخلية 
' دضع غلامة ( × ) آمام الإجراء الذي لا يزيد من قراءته مع ذكر السبب فى کل حالة 


ظ کت المصدر الضوني على الخلية الگهرضوئية لفثرة زهنية طريلة وہ 


) ( المصدر الضوني من الخلية الكهروضولية,‎ pt 
۹ 


1 فال لمسدر لضوني السايق بمصدر ضوفي أخر دقهأكبر وتردہ قل من رد الحرج لماة اتود موضوع ع 
| | و 
| السپپ ؟ 


3. اثبدال المصدر الضوني السايق بمصدر ضولي آخر له نفس الشدة الضونية وثردده أكبر من التردد الحرج لمادة الاو 
٣ضوع‏ على نف البعد )2 


























5 © ) نموذج امتحان ثانوية أزهرية 
















۱ 


3ب ) او لا : ماذا بحدث 0 


: : :٭ ۰ 
5غ سخ و تق لاأكمنتنا و از هت 
علد و ضع ينب هن انحدید 


| لزاوية الطور بين الجهد والثيار في ملف حث له مقاومة أومية متصل بمصدر تيار متردد 
: 


7 للطول الموجي للأشغة السينية المميزة عند استبدال مادة الهدف باخری ذات عدد ذري أكبر مع زيادة فرق الجهد 
الست 
ثانيا : خطلم, 
| | في المیکروسکوب الالكتروني یستخدم فرق جهد عالي بين الانود والگانود. 
2 في دائرة التيار المتردد ( 1016 ) لا تستهلك قدرة كهربية في الملف أو في المكثف. 
(ج) أولا : 


ملف عند لفاته 100 لفه يخترقه فيض مغناطيسي قيمته ۷ 0.02 فإذا تضاعف الفيض داخل الملف في نفس اتجاهه خاد 
و 1. 


احسب: متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة بين طرفي الملف. 
ثانياء في الداثرة المقابلة : أوجد جهد المصدر المترند.... 


2 بیانیا برسم متجهات فرق الجهد ۷1 , ۷,۱۷ . 


اف هن 7 وھچ ازاز سح 











و 


إ[ السؤال الاول 


۱ ۱ 1 اختر الا چابة الصحيحةه: 





| عند نصعیم بلوز ه سپیلیٹون نف , رخ |آ 


۳ 1 8 = 1 
٦ ۱‏ إفنلليك الس رة | ہے : 3 
۳ ف 1 ۳ 
۲ ۳ کےا ہے | ا 
٣ 1 1‏ ہو AN‏ 8 ام ۰ با i‏ 1 
۱ اقا ۷ ل | أجل اق ق لا هيك ١‏ فا هك " ۱ : ۲ و یی 5 : 
اه لحر ۳ ۲ ضر اطع هك ھل " ٩‏ ۱ 1 : ۱ 
0۹.۳" احا اک کے ۳ ۱1 11 ۱ ٢‏ پا" 
یقن 2 هد اكه يرا 12 ! الا ہیں 5 5 5 
أ ۲ ۳3 ا Cz‏ ا ۰ : 
ار | 9 ۳ 5 3 سے با ۱ کے ای ١ے‏ 1 ۱ 
۳ 5 ۳ ہے از تا | اومضنا اك 
ےنا 


۴ 


: ) چا نا ا كل العا ۔قات ال تالیه صحيحة 





| 7 5 ۱ 


ابا اولا : (5 ۰ أذكر اثنين ممن العوامل التي یتوقف علیها کل من 


13 
5 كافك الفيض داخل ملف لولبي يمر به تیار گهربي , 





71 طاقه حر که ال کت و نات المتحر ‏ ره من الکانو د في الخلية الكهروضوئية . 
انيا : (7 , 8) 


AND 1 
دع‎ | ORE ۵ ا‎ 





2 ول :(9, 10) : متی تكون القيم الآتية نهاية عظمی ؟ 
فرق الجهد بين قطبي بطارية 
0 الخرج في ترانزستور ۱0 کمفتاح 








ثانیا :1 5 - 12) 


میکرومتر مقاومة ملفه 506 ينحرف مؤشرة إلى نهاية تدريجه عند 500/۸ » يراد حویله إلى أوميتر باستخدام بطاري: ‏ 
۷ مهملة المقاومة الذاخلية ؛ اهسب ۱ ظ 
1- المقاومة العيارية اللازمة لذلك , 
2- المقاومة الخارجية الثي تجعل مؤشره ینحرف إلى نصف الثدریع , 

: )4 , 1( أكقل‎ ١) 


[ - عند محطات تولید الطاقة الكهربية تستخدم محولاث كهربية ........ » وعند مناطق التوزيع تستخدم محولات کهربية ‏ 
2 يتكون الطيف الخطي لذرة الهيدروجين من .......... مجموعاث وتسمى المجموغة التي ثقع في منطقة الضوء المرني 





3 -يمثل المقدار ............ كثلة الفوتون » ويمثل المقدار .......... الطول الموجي المصاحب لحركة الالكتر, - 
4 باستخدام الفيزياء الكلاسيكية لا يمكن تفسير ظاهرتي ............ ؛ 
(ی) آولا: لی 6ا - 
٩‏ الشكل یوضح جزء من داثرة كهربية ؛ فإذا كانت قراءة الامیثر ۸ 1 ؛ وقراءة ا یڈ کچھ 
ل الفولتمیتر ۷ 12 ء اختر الاجاية الصحيحة ا ںات 
5- تكون شدة الثيار [ مسا ية سس 
Û‏ ۱۸ 2۸ ® 4۸ ۱ 
6 تكون قيمة المقاومة ۸ مساوية ........ 
O‏ 162 20 30 
ثانيا : (7 . 8) 


في تجربة الحث بين ملفين ؛ اذكر طريقتين تجعل مؤشر الجلفانومتر في دائرة الملف الثانوي ينحرف فى .... 


۵ ھت ۱۲ ٩‏ ۰۲ 3 کا hE‏ نه ها هاه واج 








7 الاب ا FF‏ ا Ka‏ 
| ۷ ۱ 5 ۱ 7 ۱ ڪڪ ڪڪ تست ص س ۱ 


۲ ۱ ۱ 


7 








تب گا 


0 ہے ۵ لا نا سج 
لأومية لا ينوقف على تردد التيار فيه 





و القيمة العظمى لشدة الثیار المتردد فى ملف حك ے 


0 القيمة المثوسطة للثيار المثر دد اثنا. 0+2۵ 
ظ أن امٹردد ااه مروره في قارعد أومية خا فون 8 كليلة ف ۳ 76 < 
فيها لا تساوي صفر : اا ا لصاوي صسفر ؛ بينما القدرة المستنفدة 


المقاو مد 


انيا (11 - 12) 
احسب فيمة مجزى التيار الذي عن توصیله مع جلفانومثر مقار 


سس وي تست سس 
صح جص 





مه ملفه 2061 يعر في ملف الجلفائومتر 0:0 من الثيار الگلی 


سس ص ۳۳ 
~~ 
سس 
۳۳۳۰۰ سے 
عه 
121210 |0 





0 (ا) ماذا يحدث لكل من: 
سک یت #مخناطيسي عند مرک الدائري عن زيادة شدة الثيار المار في السلك المستقيم كما بالشكل ' 
2 قيمة مقاومة موصل عند زيادة شدة الثیار المار فيه للضعف کی ۰۴ 
3 الهولوجرام عن انارته بشعاع ليزر له نفس الطول الموجي للاشعة المرجعية والنظر خلاله بالعين 
4 الطيف الشمسي عند مروره خلال الغازات والابخرة المکونة للغلاف الخارجي للشمس ۱ 
| اب) أولاً (5 - 6) : ما المقصود بکل من: 
5 حساسية جلفانومتر = 4۶/۸ 
6 قانون حفظ الشحنة الكهربية لکیرشوف 
ثانیا (7 - 8): ۱ ۱ ۱ 
( الاشعة فوق البنفسجية - اشعة جاما - الاشعة تحت الحمراء - الاشعة السينية ) 
1 لجا أولاً(9 - 10ا 
انتج قيمة مضاعف الجهد ‏ وکیف يوصل مع ملف الجلفانومتر ؟ ۰ ٤‏ 5 
۱ . ثانیا (11 - ) احسب شدة التیار في الدائرة الموضحة 0 
(50112 دع - 220۷ = (emf‏ 


1 ۱1۹ 


۱ 
السجر دة 










۱ 


3 


۱ السؤال الراہم 
1117 -4) اکتب حاصل ضرب كل من: 

1ء معامل الحث الذاتي لملف × المعدل الزمني للتغير في شدة التيار . 

2 تركيز الفجواث الموچبة × ترکیز الالکترودات الحرة في شبه الموصل 
في كمية حركة الفوتون × عدد الفوتونات التي تسقط علي سطع ما في الثانية 











(ب) أولا : (5 - 6) ۱ لین یہت 
في و اذا كان ع - 3 ؛ والجهد على الملف 8۹۷ اختر الاجابة الصحيحه سیب ۱ 000 
5 يكون الجهد على المقاومه ,..... ا ےچ لیم 
۱ © 60۷ 20۷ 2 220۷ 
6 تکون زاوية الطور بين الجهد والتيار المار فیها 
© 0° 45° 90° 
ثانیاً (7 - 8) اذگر وظيفة كل صن : 
7۔ المرآتان في ليزر الهلیوم نیون ۱ ۱ 
8۔ القلب الحديدي في المحول الكهربي : 1 


(ج) أولا : (9 - 10) 
9 وضح بالرسم کامل البیانات فقط ترکیب انبوبة کولدج (اجب بنسك) 


0-فیم تستخدم أنبوبة كولج ؟ 


' ثانیاً:(12-11) ۱ 
ملف حث يمر به تیار شدته 0.4۸ عندما یتصل ببطارية قوتها الدافعة الكهربية 12۷ ء بينما يمر به تيار گھربی شدته 4۸ 2 


عندما یتصل بمصدر مترد (60112 - 120۷) احسب الحث الذاتی للملف 





: اکتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي‎ )4- 1()۱( ١ 
کتافه الفیض المغناطيسي الذي يولد قوة مقدار ها نیوتن واحد على سلك طوله متر واحد يمر به تيار شدته آمبیر و احد‎ 1 


2 قاعدة تستخدم لتحديد اتجاه التيار المستحث في ملف یقطع خطوط فيض مغناطیسی 
4 اثارة ذرات الوسط الفعال بالطاقة الضوئية 


(ب) أولا : (5 - 6) اذكر فكرة عمل كل مما يأتي : 
5 أفران الحث 


6 الدائرة المهتزة 


ثانيا: (7 - 8) 
7 يستمر ملف المحرك الكهربي في الوران عندما يكون مستواه عموديا على خطوط الفيض المغناطیسی 


8- عدم رؤية الاشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الارض. 




















با اا ل نس 

ادا اولا : (9 - 10) فضي الدائرة المقابلة اختر الا دارم الصحرىة 
2.52 © 502 @ 90 

0 |۔ قيضا الق و الذافعة الكهر لك ا تسم 2 


© 4۷ )س 9۷ )ا 2۷| 


ثانيا : (12-11) الجول التالي يبين العلاقة بين در كيز الفجو ات الم و چبة و مقلو : ب ترگیز الذرات المعطیة ۱ في آنبوبه شبه 
مو صل من النو ۳ ۷۸ عند نیو سا ذر جه الخرارۂ 
OT ۱ ۱۵ | 25 | ۱ 10 |‏ 


2 2 01 1 0. 002 0 ۱ 0.1 


۱ ۴ 2 کی ہف و ۳ اس ٦‏ 1 يا ق ھ ١‏ 1 ۱ 
[ [- از سم العلاقه البيانية بين ترکیز الفجوات الموجبة ۲ 17 المحور 5 ومكلوب ترگیز الذر :سو 


"3 


المحور ۱ لافقی 


2۔ اوجد ترکیز الالکترونات الحرة في حاله بلورة شبه الموصل النقية عند نفس رجة الحرار : 














». السؤال الاول: 
٤ھ‏ (1) اكتب كتب المصطلع العلمي : 
[. كمية تعادل مقدار القوة لدافعة الكهربية المستحثة في ملف عندما تٹغیر شدۂ الثيار المار فيه بمعدل واحد 

2 عدد الذبذبات الكاملة الثي يعملها الثيار المثردد في الثائية الواخدۂ 
المثوازیة تلتقي على اللو الفرٹرغرافی مع الاشعة التي تنعکس عن الجسم المضاء لتسجيل المعلومان 


امبير / ثانية , 


3. هزمة من الأاشعة 
الكاملة عن الجسم في التصوير المجسم. 
4 تيارات كهربية مستحٹة تتولد في قطعة معدئية مصمئة نثيجة تعرضها لفيض متغیر. 
5 ید وزيائية صاري دا مقاومة سر مق تين ره 8 ماه 9۳9 ا جلد رجا رار مد 
(ب) او لا ۰ انكر طريقة واحدة تزدي الي زيادة کل من: 
1 المفاعلة السعو ية لمكثف ثابت السعة متصل بدینامو تیار متردد, 
2. شدة التيار الکهروضوني همم ی و و و ی كبروضونية 


3. القوة المغناطيسية المؤثرة علي منلکین طویلین متوازیین مثبتین يمر في كل منهما تيار كهربي مستمر . 
ثانياً: انكر استخاما واحدا لكلا مما يأتي : ظ 


6 1[ انبوبه كولدج. 
3. المجالات الكهربيه في انبوبه شعاع الكاثود. 


(ج) ملف مستطيل طوله 6001 وغرضة 40013 مكون من 200 لفه وضع بحیث كان مستواه عموديا علي فيص 
مغناطيسي كثافة فيضة 0.51 فاذا مر تيار شدته 3۸ في سلك الملف احسب: ۱ 
1. مقدار عزم ثنائي القطب المغناطيسي للملف, 
2. حدد اتجاه عزم ثناني القطب المغناطيسي للملف بالنسبة لخطوط الفيض المغناطيسي في هذا الوضم. 
3. عزم الازدواج المؤثر علي الملف بعد دوران الملف ربع دورة من الوضيع السابق, 





























) 7 الاجابة الصحيده : 
1. . اذا كانت طاقة الفوئون € وسرعة الضوء في الفراغ © فان كمية تحرك الفوثون ....... 
EC 0 EC? = 0‏ 















71 سے 
ر اکان معزو لان متها ن یمر بكل منها تيار رين ل کرت 


ذد گسا یا بع الفقا 
۱ ن كل نقطة من النقاط الأربعة الموضحة علي نفس البعد من السك 


۱ ين فان النقطة 
۳ یکون عندها اتجاه الفيض المغناطيسي الكلي لخار ج الضفحة وكثافة الفيض 


0 النفطة | النقطة 2 (عم) النقطة 3 (5) النقطة 4 
3 عند تو صيل مكتفين (2), )) معا علي الثو الي مع مصدر تيار مسثهر و گات = ^ 4 


فان مقدار فرق الجهد بين لوحي المكثف ۱ يساوي .. فرق الجهذ بين ار خی الفكثف «) 

(1) ثلاثة اميال صعف (عم) يساوي (3) لصف 

4. الکترون مثار في ذرة الهیدروجین الي مستوي الطاقة × ويمكن لهذا الالكترون الانتقال الى ای مستوى طاقة اقل فيكون 
عدد الاطوال الموجية في منطقة الطيف المرئي المحتمل الحصول عليها هي..... همه 

([) طول موجي واحد طولان موجيان (2) ثلاثة اطوال مرجية (2) ست اطوال مرجي 

؟. في الشكل المقابل انحرف مؤشر الجلفانومتر في اتجاه معين لحظة 
مر بر × يمكن لمؤشر الجلفانومتر ان ينحرف في نفس الاتجاه 
مرة اخري عند 01 

مس مة المتغيرة ابعاد الداثره 

© تقریب الدائرة ۷ من الداثرة × (5) فتح الداثرة × 

إب) آولا: قارن بين كلا من : 

















)6 نموذج امتحان السودان یی ۱ 3 میسن 


[. عزم الازدواج المؤثر علي ملف يمر به تيار كهربي وموضوع فی مجال مغناطيسي. 


2 الطبيعة الموجية للإلكترونات. 3 النبائط المتخصصة لاشباه الموصلات. 


(ج) باستخدام البيانات الموجودة علي الدائرة الكهر بية المو ضحة بالشکل ر اهمال المقاومة 4 ۷ 


ty 


۱ الداخلية لكل بطارية أحسب . تي ين 
۱ بے :15 | 


2. فرق الجهد بين النعطتین ۱,۲۶ ۳ 


السؤال الثالث: 


(1) متي تکون القیم التالیه مساویه للصفر ......؟ 








1 0 02 


[. القوة المغناطيسية المؤثرة علي سلك مستقیم يمر به تیار كهربي وموضوع بین قطبي مغناطيس. 
2 شدة الاشعاع لبعضص الاطو ال الموجية الصادرة عن جسم ساخن. ا 


اسنا ۲ 





3 كثافة الفیض المغناطيسي عند المركز المشترك × لملفين دائريين متحدي المركز وفی مستوی ٦ھ‏ 1 
واحد ويمر بكل منها نفس شدة التيار في اتجاهین متضادین وقطر الاول ضعف قطر الثاني. 7ےج 


4 القوة الدافعة الكهربية المستحثة في سلك مستقیم يتحرك في مجال مغناطيسي, 
5. فرق الطور بين الجهد والتيار في دائرة كهربية تحتوي علي مصدر متردد ومكون واحد فقط. 


۱ 7 ( لوالا 


[ [. اتجاه التيار المستحث فی الحلقة بالنسبة لاتجاه دوران عقارب الساعة . 
[ 2. اتجاه حركة الحلقة بالنسبة للمغناطيس مع التفسبر. 
ثانيا: اكتب ما يساويه ميل الخط المستفيم في كل علاقة من العلاقات التالية: 





۱ (ج) أو 5 سے کک ۱ 
اذا كان ترکیز ا الکترونات او الفجوات الموجبة في بلورة السیلیکون النفي 7-ورن۱0۱۱ احسب تر نات الحرة 
والفجوات الموجبة بعد اضافة ذرات الفوسفور بتركيز ”!ن | الي البلورة . AE,‏ 


6 2 


1 
شاو 


5 











21 ۱ ۱ تست 
س حح ے : 
تس 7773932223932 حح 


زسسبة تكبير القیار لتر ۰ ۱ [(24 > ي3) ویر بقاع تيار گهريي شدته (۸ 


| نسبة توزيع التيار زےن) 


ر شدة تيار المجمع (ح1) 


۱ السؤال الرابع: 





۱ ومكلف مفاعلته السعوية 450 


[. شعاع ليزر (بالنسبة لذرات وسط فعال ). 

ز. طیف نقي في المطياف ( بالنسبة وضع المنشور الثلاثي ) 

3 أ 57 ۱ ۱ مو ك اذ | حه ذات لر تلل سک تد في اجهز و ان ۸۰ ۱ ۱ 

4 مجال مغناطيسي منتظم مواز لملف الجلفانومتر في جميع أوضاعه بين قطبي المغناطیس 

5. مرور تيار كهربي في دائرة تحتوي علي بطارية ومقاومة أومية ووصلة ثنائية علي التوالی 


(ب) ول اختز الاجادة الصحيحة: 
في كل مما اي كنتيجة لخلق المفتاح رکا في مار الكهربية الموضحة بالشکل 


ھت 
12 
۴ 
3 پیر 18 
۳ خر 
3 04 302 
1 50 





تد الطاقة في المحول الكهربي المثالي استنتج العلاقة بين نسبة شدتي التیار في ملفي المحول ونسبة عدد اللقات 


8 في الملفين 


2 في الشكل الموضح 


ھٹک اہ راتا 





۲ ۱ 


ارجد كلا مما يلي : 


گا !. سعة المکلف اعتبر 3.14 = ۲ 


1 رہ ری ا 
٦ ١ ۲‏ ر 5 
0 کو و ای 2 0 
ہے ہیں لا غیت نجي وو رارکت 


+ هر المار في الداثرة, 








)5( السؤال الخامس: 








(1) علل لما يائي : ۱ 
| . تنتقل الطاقة الضوئية في اللیزر الي مسافات بعيدة دون فقد ملحوظ, 

2 يُشد سلك الایریدیوم البلاتيني في الامیتر الحراري علي لوحة من مادة لها نفس معامل تمدد مادة السلك مع عزلة عنها 
3. تقل التو صيلية الکهر بية لبلورة نقية من اشباه الموصلات اذا انخفضت درجة حرازتها, 

4 يصنع قلب المحول الكهربي من شرانح رقيقة معزولة عن بعضها من الحدید المطاوع. 

5. اختیار عنصري الهلیوم و النیون کوسط فعال لإنتاج الليزر. 

( ب ) آولا: اذكر آحد النتانج المرتبه علي: 0 

[. مرور طیف الشمس علي الغازات والابخرة المحيطة بجو الشمس, 

2 توصیل طرفي جهاز الاومیتر بمقاومة خارجية ضعف مقاومته. 
3. تغییر طريقة توصیل مقاومتین متمائلتین علي التوالي مع بطارية الي طريقة التوصیل علي التواژي من حيث المقاو مه 
ٹاتیا: ما المقصود بکل مما يأتي: 

[, في داثرة ۸1٣‏ وجد ان 309- = 8 120 حیث 0 زاوية الطور بين الجهد الكلي و التیاز. 
7. مضاعف جهد مقاومته 100062. 
8 3 دالة الشغل للذهب 5.1 الکترون فولت. 
( ج ) يبين الجدول التالي القیمه العظمي ال 





حظیه للتيار المتولد مع مرور زمن دوران ملف دینامو تيار متردد: 








ara a ا‎ E وت‎ 
83 14 | 3 | 6 | 6 0 


م | 3.6 | 0 77878۳ 
6 |55 | 5 1 و۸ اس 0 


1. ارسم علاقة بيانية بين شدة التيار (1) علي المحور الراسي و الژمن () علي المحور الائفي 
2 حدد على احد محوري الشکل البياني النقطة التي تعطي قيمة كل مما يلي : 

وذالك برسم سهم يشير الي النقطة مع كتابه البپانات 

1 نصف الزمن الدوري للتيار المتردد 

2 القیمة العظمي للتيار المتردد ۱ 
7 القيمه الفعاله للتبار المتردد ا ۱ 





دور آول 2018 


ار 





۳ اجب عن ۱۱ ) او (ب) رس 


ےار ۶ :9 == : ؟ م ۱ ١:‏ 5 ۱ ۱ ج .8 
سے للا ہا و ۳ ال لكثر ۾ نات الك د ف سط المعڈل . 
د 2 . ہے ٹ۳ ۳ الس سے 


٦ . ۲ 7 ۲‏ 
نکر 9 هذا ۱ | ۲ ۱ ذا 
اب] ۱ تطيبقا اشسلحىسم السك القع حزق ۰۷۱ ١‏ + 5 


: ختر الاجابه عر ۱ أت 


اکت ۳ 1 ii‏ 
۱ ان تمیق ج العلمي الد ٦‏ علي لعب 3 التالية 3 : ٤‏ التجات: اگ كفلم + | 
| 3 ار حان4 1 0 اس جر ه 4 شک 1 کس 9 Pt‏ ا نا الف أ 1 اء 8 1 الى سپٹ ٩‏ ۱ ۱ رت ۱ 1 و 5-2 ۴ 
۱ ۱ كدر ار كايا وان ۳ می اسم حي شنقه ۱ 3 بندالسي پمعٹلی 25 4 3 شو لدت قو داقعه كهر بيه 


5 3 مستحنه في ملفه الد لدانوي ر مقدار شا 4۷ يكون معامل الحث المتبادا ل بين الملفین هو ٠‏ 


0.611 01 ۵ ۱۲ مزع د 


(ب) علل : يصنع قلب المحول من شرانح معزولة عن بعضها من الحديد المطاوع . 
1 اختر الاجابه عن (۱) او (ب) 
() اختر الاجابھ الصحیحه : النسبه بين معاوقة دائرة استقبال عند استقبالها اشارة لاسلكية بتردد ؛ و معاء قتها عن استقبالها 
لإشارة لاسلكية آخری بتردد ]2 تکون : 


2 )9( | 0.5 0.25 0( 


آب) علل ۰ تعتبر الدائرة التي نتکون من ملف حث عدیم المقاو مه و مصندر تيار منر دد ذائرة مفتو حه عند أا لتر ددات العالية جدا 





1 ام بحلت : للطول الموجي الذي تصاحیه آقد سدة اسعاع منبعت هل تیش ساخن عندها در نفع در جه خر از دة ۱ 


سس > "د 


33 ص مس ات 


۳ 
حا 


اختيار عنصري الهلیوم والنیون کوسط فعال لانتاج شعاع الليزر . 


) الشکل الثالي يمثل جزء من دائرة كهربية وكان فرق الجهد بين النقطتین (0 , ط) = 3۷ فان مقدار فرق الجهد بين 
النقطتین 9 9 1 ۳9 : 


8 


1 ۱ ط‎ ۲ 0 
وتونم‎ 1 LL a 


زان 


9۷ ۱0 ۷ © ۱۱۷ ۵ ۱2 ۷ Û 
ملف مستطیل طوله 1 0.12 و عرضه ص 0.1 يمر به تیار كهربي شدته ۸ 3 عدد لفاته 50 لفة وضع عمودیا في مجال‎ 
, مغناطيسي منتظم احسب عزم ثنائي القطب المغناطيسي للملف‎ 
)018( 2۔ البو ابة المنطقية‎ , )N01( ارسم بوابة کهر بية بسيطة تكافئ + 1 البوابة المنطفية‎ 



























mm مےے۔۔‎ 


وجه المقارنة فاعدة البريمة ور 


) اختر الاجابة عن ( ) أو (ب) 

اذكر : 

(1 ) نص القانون الثاني لكيرشوف ( قانون حفظ الطاقة ) (ب) نص قانون آوم 
1 اختر الاجاية عن ( أ) أو (ب) 

() قارن بين : مقدار معامل الحث الذاتي لملف لولبي عندما يكون : 


بداخله قلب حديدي ٥‏ ۱ 1 ۲ بدون قلب حديدي - ٠.‏ 





mmm 9:7‏ ھا 5 ا Hh‏ 2:1:10 :7:7 سمس سس سنس سنس سن سس ۱۵ ع قو نك شاك شاه هساسا سرس سا سر سس ہو زر وھ و نہ ہو نہ هب هن ua aa aa a‏ 
mm mmm‏ ا ات لات كا اك ا اق اه mR‏ سه عه سس سه هه ع ع ع ع ضع تم م مام ساسم سس سس ه سام م ع ماه و و بد و أده دام و 


(ب) اختر الاجابة الصحيحة : ملف ابتدائي متصل بمصدر تيار مستمر وموضوع داخل ملف ثانوي , عفد فتح دائرة الملف 
الابتداني يتولد في الملف الثانوي : 
([) تيار مستحث طردي (©) تيار مستحث عکسی (ح) تيار متردد (5) تیا 


٠‏ اختر الاجابة عن (۱) أو (ب) 


(۱) ما المقصود بظاهرة التاثير الکهروضوئی ؟ 

(ب) اختر الاجابه الصحيحة : الشکل المقابل يبين طیف الأشعة السينية الصادر ۶ من أنبوبة 

کولیدج أي الاطوال الموجية يتغير بتغیر فرق الجهد بين الفتيلة والهدف : 
0 ۱ و ج۸ (س) بو د 

کا ,2و با ۱ © ,و ج۸ 


















) 0 تر الا ت جما بعد اصطذامه بإلكترون حر في تأثير كومتون: 


كر ت آ3 . | کو ۳۳ 

٠١‏ عة تلك ترات الا المثا رت 

اختر | لا چابه پت درات الهیلیوم المثارة في ليزر الهيليوم نیون طاقة إثارتها وتعود ای الهسته ی الارضی نتيجة : 
0 التصادم مع نرات هيليوم غير مثارة 


التصادم مع ذرات نيون غير مثارة 


انبعات فو تون بالائیغاٹ المستحٹ 





9 كيف يمكن التغلب علي حدوت تشویش عند نقل المعلومات بالموجات اللاسلكية ؟ 


۲ ۸ اشتر ال جارة الصحيحة 


ني الشکل للميين بالرسم سلك مستقیم ¥ يمر به تيار كهربي ,1 وضع مماسا لحلقة داثرية نصف قطرها + ویعر بها تيا 





كبربي :[ اتجاهه كما بالشکل لكي یصبح مركز الحلقة نقطة تعادل. أيا من الخیارات الآثية يمثل نسبة ,1 : ,1 ویحدد اتجاه تيار 
السلك ,] 
1 
پک 
ین 





4 ماه الرس التي تؤدي إلى زيادة كفاءة 1 لکهربی ؟ (یکتفی بعاملین فقط) 
# لف حت مفاطته الخثية 8069 ومكثف مفاعلته السعیة 600 ومقاومة أومية 8069 متصلة جميعها علي التوالي مع مصدر 
ال تيار متردد في دائرة مغلقة . احسب زاوية الطور بين فرق الجهد الكلي وشدة التيار المار في الدائرة. 


1 8 خر الاجابة عن ( أ ) أو (ب) 
)ما المقصود ب : بلورة شبه الموصل من النوع الموجب ؟ 


۲ ا کڈ 
5 با اذكر: نوع الترانزستور الموضح بالشکل المفابل : ( ےا 
6 ال میدن روز 0-6 
لو لشمة اليزر يجب أن تكون ذراث ال رید الفعال في جالة ال(سکان المعكوس 


ات المتتالية داخل التجویف الرنپني هي أساس التكبير والتضخيم في الليزر 


شاجب عو )رب 








0 اختر الاجابة الصحیحه: في الداثر 2 المبينة بالشکل كانت قر اءة الفولتميتر ۷ 4 فتگون شد یی 7 
التیار الكهربي المار خلال المقاومة 662 : ار 
۱ ۱ ۱ ۱ 
ظ A‏ 0.8 9 ۸ | ۱ 
6 ۱2۸۵ 2۸0 ۳ك 
(ب) الشكل المقابل يوضح نقطة تفرع التيار في دائرة كهربية . اراد بن 
أوجد مقدار التيار ] في القرغ × . 8 ر 
حدد اتجاه وت في ۳ و ۱ 


کک شی ری اوضع سای من دب مر سے الحراري 


2 ([) تزداد نقل (م) تظل كما هي. (2) تصبح مساویة صفرا. 





3 اختر الاجابة الصحيحة : في الدائرة المبينة بالشکل إذا استبدل مصدر التيار المتردد بمصدر تیار ظفل 
٠ 5‏ مستعر له تفص فرق الجهد تكون التسبة بين القيمة الفعالة لشدة التيار مار في الدائرة في الحالة a‏ 
الأولى إلی شدة التيار المار في الداترة في الحالة الثانية : 
© تساوي صفراً. أقل من الواحد. 
(م) تساوي واحداً. (5) أكبر من الواحد. 
9 اختر الاجابة الصحيحة : النسبة بين الطول الموجي لحركة جسم كتلته ‏ والطول الموجي المصاحب لجسم آخر كتلته 27 
إذا تحرك الجسمان بنفس السرعه تساوي: 


2 | 0.5 0.25 O 


تراك 4 


م في الدائرة الموضحة بالشکل احسب مقدار 1 


124 






المار في المقاومة 6 : یی E‏ 
NOT‏ 
مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 0,41 

الجدول التالي بین العلاقة بين عزم الاز دواج (ع) المزثر علي الملف وجيب 
الملف و اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي : 


ب الزاوية (0) المحصورة بين العسود علي 











۱۸ و ق36 ل شق | ھڑوا‎ TT 
02 | ۵4 | 06 | 08 و ال‎ 





ارسم العلاقة بين (1) علي المحور الرأسي و 0 علي المخور الاففي ؛ ومن الرسم اوجد عدد لفات الملف . 


|5 قاز ن نيل , 
ا اتتعديلات التي أدخلت علي فيتامو تيار متردد لتحويله إلى دينام تیار مم خد الاتجاه مره » ودينامو تيار مستمر تقريبا مرة 


آخر اء 


۱ ۱ زر بر هیر یار ا کر 








و توق تر اقلم ا لو اق ت آ و اق ا کی کی ا ا ی که که کی کی که ی که اي ی یک کی نیقی کیت ی تن اي ی ی کی ی وو یا ی نی تن 1 









© کر اه عن را ار رم 


۱ (أ)اختر الاجابة الصحيحة : ثلاث مقاومات مقدار كل ما من هذه اش ایکون فيه لمقارمة ہین تن 
۱ ۷ × أقل ما يمكن : 
E‏ 


e 
کو‎ 
: ا‎ 2 


٠‏ (ب) اختر الاجابة الصحيحة : في ار المينة الرسم مقار (م۷) اي تجمل فاد 
هار تساوي صفرأ تكون ؛ 








4 اومیتر مقاومته (۸) يمر به تیار شدته (1) ؛ وعند توصیل مقاومة يجي مقار 0 بين طرفیه قلت شدة التیر 
المار في الأوميتر إلى الثلث , احسب مقاومة الأوميتر . 
4 اختر الاجابة عن ( أ ) أو (ب) 


(أ) اختر الاجابة الصحيحة : ملفان لولبيان لهما نفس الطول ونفس القطر ومعامل النفاذية عدد لفات الأول ضعف عدد لفات 
الثاني تكون النسبة بين معامل الحث الذاتي للملف الأول ومعامل الحث الذاتي للملف الثاني تساوي: 


1 ۱ )2 05 025 © 


(ب) انكر : عاملاً واحدأ يؤدي إلى نقص القوة الدافعه الکهربية المستحثة المتولدة في سلك يتحرك عمودیا علي فيض 









1 علل : تستخدم عدة ملفات بین مستوياتها زوایا صغيرة متساوية في المحول الكهربي ؟ 
2 

2 اختر الاجابة عن (أ ) أو (ب) 

(أ) اذكر : عاملاً واحداً يؤدي الي زيادة تردد الطيف المميز للاشعة السينية الصادرة من أنبوبة كولدج. 


(ب) احسب : الطول الموجي لفوتون طاقته [ 10:12 × 4.968 
(علماً بان ثابت بلاك = 8[ وا [ × 6.625 وسر عة الضوء سے mg‏ 0 ×3 


32 حول :(11000) إلى النظام العشري. 


() حرارية ه4 كهربية > مغناطيسية (2) كهربية ے حرارية 4 مغناطيسية 
مغناطيسية -+ حرارية ے كهربية (5) كهربية ے مغناطيسية 4 حرارية 


© دائرة كهربية بها مقاومة مقدارها 26) ومكثف مفاعلته السعوية 8012 وملف عديم المقاومة حثه الذاتي 11 0.28 متصلة 
معا على التوالي بمصدر تيار مثردد جهده ۷ 20 وتردده 112 50 احسب القيمة العظمى لشدة التيار المار في الدائرة علما 
بان 3.14 = 7 
2 جلفترمتر ذو ملف منحرك مقاومة ملفه 450 عند توصيله بمجزی التيار يمر في ملف الجلفانومتر تيار شدته 
(۱ .۵ من التيار الكلي) احسب مفدار مفاومة مجزی الثپار . 













8 نز الاجابة عن (1) أو (ب) 


ا () قارن بين : 





بلورة شبه موصل من النوع الموجب ظ ظ بلورة شبه موصل من النوع السالب 


تکافز الک ائیة المضافة 


ذکر: العلاقة الرياضية المستخدمة في حساب نصف قطر مدار الالکترون في ذرة الهيدروجين بمعلومية الطول الموجی 
8 المصاحب للإلكترون ورقم المستوی (0) . 
انكر المفهوم العلمي للمعاوقة في دائرة تیار متردد ۱ 








6 في الشکل سلکان طويلان متوازیان یمر بكل منهما تيار كهربي شدته (3۸, 1۸) فی مر | 9 
الاتجاه المبین بالشكل أي النقاط (۸) أو (8) أو (6) أو (10) أو (:1) تكون نقطة تعادل ؟ 







سس یس لت ار لے E mk‏ 


4 اختر الاجابة عن ( أ ) أو (ب) 
. (أ) علل : في الدائرة المبينة بالشكل عند زيادة المقاومة المتغيرة 8 تزداد قراءة 
الفولتميتر ,۷ ونقل قراءة الفولتمیثر ر۷ . 





(ب) اختر الاجابة الصحيحة : في الشکل المقابل تكون النسبة بين قر اء الامیثر ,۸ وفراءة الامپتر ده هي : 


۷8 
۱ 
۲ ۶۱ - 9 - 0 


ديشر | 


۹ 
م1 36 


ملف مستطيل آبعاده 0,2 و ٣‏ 0.3 يدور بسرعة خطية مقدارها ۵/5 (107) داخل مجال مغناطيسي منتظم. 
ال احسب: (]) السرعة الزاوية . 

۱ © عدد اللفات التي يحدثها الملف في الثانية . 

احسب القوة التي يؤثر بها شعاع ضوني قدرته ۷۷ 205 على سطح. 


(إذا علمث أن سرعة الضوء فی الهواء او الفراغ تساوي وج 10۴ *3)] 









یود 













سس 0 6 امتحان نانوية عامة ‏ 0 

۹ 41 1 دور نان 2018 

- ۹ 4 یتر الأجابة عن (۱) أو (ب) انت مجاب عن 
EL‏ ۱ 


)تك لاقم سف ف رت سر مر كو ا 
ٹیو به حت" 


اس ب) اختر الإجابة الصحيحة: طیف ١‏ 
سا [ب) نک شمة السينيةالنائج عن فق ای نات العنفلائڈ 
فرب الکترونات درات مادة الهدف يمئل. زات من الفثيلة لطاقته بالتدریج عند مروره 
[) اختر الاجابة عن (1) أو (ب) 55 
8 قارن بين زوج واحد مسا يلي 
(3x10‏ 


A RR ND,‏ 22 2222م 
۱ شب یی ی ی و . المحول الكهربي الخافض للجهد ‏ | 








4 3) أختر الاجابة عن (ا و 
(1) اختر الإجابة الصحيحة: : النسبة بين المعاوقة الكلية والمقاومة الأومية في داثرة مهتزة في حالة رنین: 
(1) أكير من الواحد @ تساوي واحد اقل من و اد (و) تساوي صفر 
١‏ عل شد مسلکی الإيريديوم لین في الم الحراري علي لرحة من ماد لها نض معامل التمد لقاع 
ار الاجابة الصيحيجة ؛ . يتناسب الطول الموجي .أ المضاحب لجسم مادي متحرك کتلتھ 1 وسرعتھ ۷ : 
ل[) طرديا مغ كل من ور و ۷ © طردیاً مع 10 وعکسیا مع ۷. 
7 © عكسيأ مغ 0 وطردیا مع ۷. (3) عکسبا مع کل من ص و ۷. 
پا خد الاجابة الصحيحة : ترابط فوتونات الاشعة الضوئية يعني انھا: 

(0 تنطلق بفرق طور مذفيق ۰ . () لقدرك في حزمة أشعتها متوازية, 
ee‏ میں 00 سا 


4۹ 

















۱ ۲( | نموذجح امتحان ثانوية عامة 








۱ 300 ۷ )6( 30 ۷ (2) 3۷ )0 0.3 ۷ © ۱ 
9 


FIN TEY FRAT 





" ترانزستور له (50 = ,8) احسب (,) ثم احسب تيار المجمع إذا كان تيار الفاعدة (۸ 5*10-5). 
1 ) ما المقصود ب: القيمة الفعالة لتیار متردد تساو ۸ر2 ؟ 


: 


9 اختر الاجابة عن أ) أو رب 


7 قارن بین 
9 


(ب) ماهعني أن: 
ان ویر مني 1) داخل ١‏ ری وچ في دائرة : کهربیه مغلقة يساوي (1 15). 


مرو بی 


( | )سك مستقیم طول“( 2) يتحرك بسرعة (10/5 10) عمودي علي خطوط مجال مغناطيسي منتظم کثافة | 


(أ) اکتب ما تدل عليه العبارة التالية: ظ 
اح رضي و وچ مسج أقل من أصغر مقاومة في المجموعة. 


ی 


فيضه (1 0.1) تکون القرة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فيه تساوي: 
© 2۷ © ۱5۷ © ۷ | ری ۷ 0.5 
(ب)معدل التغير الكهربي المار في ملف حثه الذائي 11 0.25 اللازم لتوليد قوة دافعة كهربية مستحثة ۷ 10 





مقداره يساوي: 

06 ولخ 0.025 وھ 2,5 ہم 10.25 As‏ 40 
۰ 

( أ )نص قانون فين. 


(ب)تطبیقا واحدا للتصوير الحراري في مجال الطب. 











3 الكل المقابل 
5 يمثل أحد انتقالات الکترون ره یدرز پیز 1.۷- ٭ 
' ا احسب الطول الموجي للفوتون المنبعث, د : 
8 (علمابان: و1 ۳66257107۴ , m/s‏ 10 مقس , 6 10:19 ×6 1سم) 8 ۱ 


النیون 





ا چ 2 5 
rrr‏ ها ها ھی ۳ 8 فى زار او او ک ک ‏ 6 هام 6 ۲ ۲ 6 ۲ 8 8 8 ۱ 8 8 58 ۱ 5 وا 5 65 5 5 6 5 2 ۱۱۵ 


و یات ۳۹ 


Ran me‏ ۱۳۲۷ ها ۵ 6 2 88 ۱۰ اور اث 6 ۱ س ‏ سا ثبع او۶اعڈو0ظو8‌ھھھ‌ھ.ھھ هس ھ ھ 8 وہ 
















) ما المقصود ب:تیار الانسياب في الوصلة الثنائیة ؟ 


"تر مت ا ا ےو و مو فد هيو سرع السلكين؟ 


x 


۳ 
19) ملفان متجاورین الحث المتبادل بينهما 1] 0.2 تتغير شدة التیار المار في أحد الملقين من ۸ 5 إلي ۸ 3 خلال 8 0.01 
N‏ احسب القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في الملف التاني, 


0 علل: لا يمر تيار كهربي في دائرة مغلقة بها مكثف متصل علي التوالي مع مصدر تيار كهربي مستمر. 





۱ م س 
8 (ب) اذکر: اسم للجهاز المیشخده 
+ اختر الاجابة عن ( | ) أو (ب) 
) أ ) ما المقصود ب:عملية الضخ الضوني, 
eet.‏ 


قر الاجابة عن (۱ ) أو (ب) 


و لذ مات ما یه على دواري ساري (۵ 2 اون المفاومة ان لهم 8 


١ ۱‏ لی ولي ارما 









24 0۵ © ۱8 ۵ © 










(ب )في الدائرة الگهربية المبينة بالشکل ادا كانت قراءة الامیثر 1۸ تگون قراءة الفولتميتر: 3ع 


29 6۷ 3170 





60 )8( ۷ 9 س ۱ 
الدائرة المبينة بالشكل في حاله رنين. + ےک 7 0 
0 ماذا يحدث لقراءة الفولتمیتر عند غلق المفتاح >[ ؟ 3 3 


69 اختر الإجابة الصحيحة: في الدائرة المبينة بالشكل زاوية الطور بين فرق الجهد الكلي س 
6 (۷) والتيار (1) المار بالدائرة تساوي: 7 ۱ 
O‏ 90+ (س) "45+ 

-90 )( 45" ) 

ل القدرة التحلينية للميكروسكوب الالگتروني كبيرة جدا 


في الدائرة المبيتة بالشکل احسب: 1 
۱ تح 1212 


و شض ہے 


(1) شدة التيار المار في المقاومة ۸. ۱ سب 
(2) مقدار المقاومه ۸. مس وب 








7٦ 5 تادعم‎ 


(26 جوم سس اا و سی ا ا شزرو و جهد 
7 مختلفة (/3) يمثل الجدول التالي العلاقة بین أقصي فرق . وف ىٰ يقيسة الفو لتميتر و مقدار مضاعف الجھد زب امققل اف" 









7 


ار سم العلاقة البيانية بین: (۷) علي المحور وا على المخور الأفقي ۽ رمن الرسم أو جد: J‏ ۳ 


او یہ ور ات عندسا يكون ١‏ 


۱ 7 








FR‏ ا (2) قيمة متوسطة (5) صفر 
حب ہا 
28 اختر Li am‏ ) اد (ب) 6 
اختر الإجابة ۷ ہن 
e ۱‏ سس ۳۲ 3 , ۸ ) ة المقاو مه 9 
٠‏ (ا)فی فا 2 
يعمل كل مصباح علي فرق جهد 6۷. القوة الدافعة الكهربية للبطارية و۷ و 
اللاز مة لإضاءة شذہ المصابيح مقدار ها پساري: 


© ۱8۷ © ۱2۷ 
(ه) 9۷ (8) 6۷ 








الدائرة الكهر بية المبينة بالشکاً تنل 1 |> 2 
[ لب بی ان غلق K2‏ أي الخيار ات الائية بعٹل التغیر الها ت فى قراءة الف و لتمیتر 


ٹا 


Va 1۷ سے‎ 


او 
سے چاو 


30 


ری 








أميتر مقاومته 22 0.1 يقرأ عند نهاية تدريجه تيار شدثه ,] 


۲ ۱ 1 اس E‏ 9 55 57 3 سن نے ت 1 2 
ق1. | خسب مشقاوومة4 شیج ىف التیار الزم ۳ پاٹ اکس تیا ل 


بمقدار (10 أمثال) . 


(أ ) تستخدم المحو لات الكهربية الر افعة للجهد لنقل الطاقة الكهربية من محطات تولیدها إلى اماکن استخداسها: 
(ب) تصنع المقاومات الكهربية من أسلاك ملفوفة لفاً مزدوجاً . 


| ل وبطارية علي التوالي في دائرة كهربية مغلقة » ماذا يحدث لقراءة الامیتر عند سحب 














القلب الحديدي من الملف بسر عه ۴ ۱ ۳ 7 
ق لتر الاجابة عن (1) أو (ب) میتر 
6 )قد لا يظهر الطیف المميز في الأشعة السينية. 
(ب) الطيف الموجي في طيف مجموعة لیمان أقل الاطوال الموجية لطيف ذرة الهيدروجين. 
3 لختر الإجابة الصحيحة- في الدائرة المنطقية المبينة بالشكل أي من الاختيار ات التالية بحقق شرط الخرج إ= 0 
500 م( ۲ ۸۳۲ ۱ 0 : 
لبط . 





: لتب العلاقةالرياضية المعبرة عن: نون امیر ارم 
7 ما لدور الذي يقوم به: المجال المغنا سى للمغناطيس الدائم في المحرك الكهربي ؟ 

8 حت تارمت ارب ها نال ينصجر با متردد قوته الدافعة الكهربية 10۷ . احسب المفاعلة الحثية للملف عندما 
۲ إن شدة لتیار المارة فيه 0.84 . 











92 لي نموذح امتحان ثانوية عامة ۱ 5 یت 





e, با و عم تبأ لہ محال مغناط‎ ١ 
اختر از جابه الصحيحة: سك مستقيم طو له 101 يمر به تیار شدته ۸۸۸ عندما یوصع عمودبا علي مم طيسي پٹاثر‎ 
بقوة ×3 ۰ تكون كثافة الفیض المغناطیسی لهذا المجال مفدار ها:‎ 

(0 ۲ ۱.5 © ۲ 2.5 © 317 رق) ۲ 3.5 
اختر الاجابة عن ( أ ) أو (ب) علل. 
( أ ) تستخدم الوصلة الثنائية كأداة لتقويم التیار المترند. 


(ب) تزداد التوصيلية الكهربية لمادة شبه موصلة بارتفاع درجة حرارتها 
علل: يستخدم شعاع الليزر لفیاس المسافات الفلکیه, 


اكتب العلاقه الر باضیه المستخدمة قي : حساب طاقه اي مستوری في ذرة الهيدر وجين. 


عرف: التیار المترند. 


علل: بتناقص عزم از دواج المفتاطيسي الم نز علي ملف مستطيل يمر به تيار كهربي مور ع ہین غسی مغناطیس انناء 
دورانه من الوضع الذي یکون فيه مستواه موازیا لاتجاه المجال وحتي الوضم العمودي. 


(43) اختر الاجابة عن (1) أو (ب) اختر الاجابة الصحيحة: 


(1) عند زيادة طول موصل للضعف ونقص مساحة مقطعه للنصف فان المقاومة النوعية لمادته: 


0 تزداد أربعة أمثال س) س) تزداد ثلاثة أمثال ِ 52 تزداد للضعف لا تتغير 

وچ کت دج تيار الكهربي امار ایا 7 كمية الكهربية التي تعبر مقطم هذا الموصل خلال دقیقه تساوي: 
یی © 60C‏ © 0 30 26 
ختر الاجاية الصحيحة: 022 
في الشکل المقابل حلفتان معدنیتان من سلك مقاومته الأمیة مهملة فی مستوی واحد يؤثر علیهما 

مجال مغخناطيسي متغیر الشدة پمعدل منتظم في اتجاه عمودي على مستواهما. ۳ 
فان النسبة بین القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولد في الحلقة (۷) × ۷ 
إلي القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في الحلقة (3) تساوي: 
400 2 
0.5 0.45 
سقط فوتون طوله الموجي (ص 10 ×4) علي سطح معدن دالة الشغل له ([ 1019 ×2.3) . 


احسب طاقة حركة الالکترونات المنطلفة من سطح المعدن,. 
( علماً بان سر عة الضوء في الفراغ أو الهواء ووم "10 ×3 وثابت بلانك و.1 *6.625×10 ) 




























) منحان ثانویة آزمریة 15 دوز اول 2018 
س جد ااال 
0 إبسؤال الأول 
۱ | ) أولا: ا اکسل الجنول التي بكلمة ( تز داد 
في تثیر کومتون.__ 
1ل ہے OES‏ الفوتون 


4 السرعة 1 ۱ ١‏ تتغیر 


عرسم 8 ین و 7 1 
تقل -- ل نتغير ) لكل من الفوشون والالکشرون المشئته 





٠‏ الطول الموجي 


ثانياً: الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تكافئ عمل مجموعة من البوابات المنطقية حيث يمثل المفتاحان (۸.8) 
و نار المصباح E‏ تمتل الخرج: 
2 7 هرو عوسي اقروت 


ابا أولا: ها النتائج المترتبة علي: 


زوایا متساوية. 3 سید 
2. توصیل مقاومة خارجية في دائرة الأوميتر قيمتها ضعف مقاومة الجهاز. 
ثانياً: احسب مقدار الزيادة في قيمة مقاومة موصل مقاومته ۸ إذا زاد طوله للضعف و نقصت مساحة مقطعه للنصف. 
اجا أولاً : اذكر اثنين من العوامل التي يتوقف عليها كل مما يأتي: Ù‏ 

2 معامل الحث الذاتی لملف. 
ظ ید الموضح ملف مكون من 100 لفة يخترقه فيض 
0026 خلال 0.015 . 











بغناطيسي 11/5 0,03 فلدا تناقص الفيض داخل الملف الي 


ول الا دس مہ سیت في اقا 





ہے ۱ 
۳ 


0 0 1 نموذج امتحان ثانوية از هرية 















ثانياً: اذکر الطيف الكهرومغناطيسي الذي يستخدم في الأغراض الآتية: 

[: دراسة التركيب البلوري للمواد. 

6 2 التصویر الحراري. 
( ب ) أولا : أي من الأشكال التالية يوضح علاقة كلا من الجهد و التيار المتردد مع الزمن في دائرة كلا من : 
[, ملف حث عديم المقاومة الأومية. 
2. مكثف عدیم المقاومة الأومية. 

أل , ۵۷ 










ا۵ , ۵۷ 


سس 





ثانیا: اذا کان: 5۷ = ع۰۷ 0.2۷ = و۰۷ 41612 = R‏ ۰ 12۸ = و1 في دائرة ترانزستور 0۳ کمکبر ( الباعث 
(جا أولا : كيف یمکن زيادة طاقة حركة الالکترونات المنبعئة من الگائود في کل مما يأتي: 

]. آنيوبة کولدج. 

2 الخلیه الكهروضونية. 

ثانيا: الشكل الموضح جزء من دائرة كهربية فإذا كانت قراءة الفولتميتر 24۷ فاحسب قراءة كلا من : 

302 4, .1 


ور — “6 


e r ۱ 
لین 0 کے ی‎ Ae ۷ ۱ A 0 


1 ۲ س 


0 
(1) ضع علامة (۷) أعام العبارة الصحيحة و علامة ( × ) آمام العبارة الخاطئة في كل مما يأتي: 
1. القيمة الفعالة لشدة تیار الدینامو المقوم كما بالشكل هي ر1 0.707 ( ) 


بزيادة درجة الحرارة ر من جسم ساحن پر داد 


تتناسب مع شدة لتیار المار فيه ( ) 2 


4 یتوقف الطول الموجي للاشعة السينية المستمرة علي نوع مادة الهدف. 
(ب) أولاً: اذكر استخداماً واحداً لكل مما يأتي: 


7. الجلفانومتر. 





ثانياً: ميكر واميتر نهایه تدریجھ 4ر 100 ؛ ومقاومة ملفه 0 100 ۳ 
(د) أولاً: اكتب ما يساويه ميل الخط المستفيم فى كل من الاشکا 


ام | 1111م | 


۷7 


ژانیا: مقاومتان ( 28 ,۸) وصلتا معا علي التوالي ببطارية قوتها الدافعة الكهربية ( ۷ 12 ) و مهملة المقاومة الد 


تم بالبطار یه تیار سدنه 27۸ اکسفب: 
1 قیمه (10). 


۲ 


ےہ قتقص | ١ Fi‏ 3 ۲ ا r‏ یں لا 
il ۱ 1 7‏ آۓ LÎ‏ 8 5 ۲ 1 1 
۱ 7 فده التیار نسار گے | التصاز ك سل شا لو صل 


/4) السؤال الرابم : 
(أ) لخظر الاجاية الصحيحة لکل هما يأتي: 


المقاومتان معا علي التواري. 



















1 یتحدد لتجاه 


([) فليمنج لليد اليسرى. (ب) فليمنج لليد الیمنی, 


2 2 2 ۲ ہہ 
مستوی الملف _ مم گے پا ا 


© مانلا علي المجال بزاوية 45° . © موازیا للمجال. 


([) خفض القدرة الكهربية. © رفع القدرة الكهربية. 


4 العدد العشر ي الذي يقابل العدد الثناني و( ۱ 1001 ای ET iia‏ 
(0 7 ۳ 


(ب) أولاً: ماذا نقصد بقولنا في کل مما يأتي: 
1. التردد الحر ج لسطح معدن 18[] 1014 × 4,8, 
2. القوة الدافعة لبطارية ۷ 12 , 

ثانياً: في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل ؛ احسپ؛ 
1 معاوقة الدائرة, 


2 قراءة الأميتر الحراري, 


۱۱۱۱ A تدریجھ‎ 


لك 


سس المعدل ال مني لقطء خطوط الفيضص المغناطيسى بواسطة ملف الدينامو انتاع دو ر انه گر عضمى عندم بصب* 
١ 5‏ 2 : 


3 تعمل المحر لات الگھربیة عند محطات تو ليد الطاقة الگھر بية على کک 3۳ 


(ه) ۱9 





v= |20 simil 











090 سید اس تن ارهره 


اجا أولاً: اكتب المصطلح القلمي الدال علي كل من: 

[, النسبة بين طاقة الفوتون و تردده. 

2. الوعاء الحاوي و المنشط للمادة الفعالة و المسئول عن عملية تكبير شعاع الليزر. 

68 ثانیا: سلكان معزولان ومتعامدان في مستوي الورقة ؛ يمر بهما ثيار كهربي كما بالشكل 4 

احسب كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطتين ( , ۴ ) في نفس مسئوی الورقة 2 E‏ 

10۸ (u = 47۲ x 10 Wb/A.m ) 

( 3) السؤال الخامس : 

(1) آولا: آیهما أكبر و لماذا في كل فما يأتي: 

| , ترکیز الفجوات الموجبة أم تركيز الالکترونات الحرة عند تطعیم بلورة سیلیکون نقي بذرات من الالومنیوم. 

2. اتساع خط الطیف لضوء عادي أحمر اللون أم اتساع خط الطیف لضوء لیزر له نفس اللون, 

تانیا, في الداثرة الموضحه بالشکل؛ 
احسب التیار المار في المقاومة 0 3 





اجا أولاً: قارن بين كل اثنين مما يأتي من حيث طريقة الانبعاث: 30 


ر0 وجه کرت 


ارسم العلاقة البيانية بحيث تكون (0)() على المحور الرأسی و () على المحور الأفقى. 
من الرسم البياني: احسب الحث الذاتي للملف, 


٦ 1 
ڈ8‎ ۱ E 
۱ . . ل‎ 


(2 


Im ' 
0,0 ہے‎ 


EEK 
1۱۱ 


0 م 













16 دور آول 2017 


با کے ف" ست نج ويد سجے ۳ 


١‏ ال سس سس لاق ا ا 


| يقر ز یه 1 1 أ 
7 ری الأجابة عن ( ۱ ) أو (ب) ١‏ غير مجاب 





۱ ار 5 7 1 
۳ ۵ ا E‏ ۳ گا لل 


]سے ۳ 2 نا ل 1 7 8 010-۳ 
| ۱ ۱ | ۱ 2 اتا EE‏ لكهر LEE‏ الفهسية جر ك ك 5 ۷ ۹ 
۱ ۲ ۳ نج ا فلا سفن سا اگل فندة أل 


| یں‎ ۰ jm! 
11 1 ٦ د اققات = مار چا 1 ۱ ا‎ 
9 1 1 گے‎ 1 9 ۱ 
۰ تت‎ ۶ ۳ ۳ 5 ۳َ “31 1 
2 لے ۱ ے لقاع ۱ 50 5 > ۱ | ۳ 1 ۱ 1 اف‎ ۱ 1 
لتسبدة سے لفدر 5 التال کت هل لقاش لان ۳ ۱ القف + | ۱ اض : ون ال جع و‎ 1 | 
ا‎ mn 3 ت و م ون سر _ 9 الو گے لقافک.ا ۱۱ تنا‎ | 
سن اھ جع با || ا ۰ ۱ 5 سے‎ E ِا تس‎ ۱ ۱ 
۱11 ۱ ےے‎ 7 
5 r, 5 5 5 حار بے السطح‎ / ۱ 3 1 ۷٦ | 
ديد عنحتی سای ا‎ ۲ 
1 5 1 2 2 9 ۱ 1 نا ا 1 کے‎ ۳ 
اکڈا نمكدف‎ ٩ كدر لا جا 4> کی | 1 | ۱ 4 كر اشا‎ 


۲ 


ز 1 »۱ ۱3 ۳ ئا ۱1 | :۲ یك e‏ نے 2 


(ب) فرق لجهد بين قطبي عمود كهربي في دائرة مغلقة 


علل يكون صقر تدريج الجلفانومتر ذي الملف المتحرك عند منتصفه 


را 
تیارات دوامية في قطعة معدنية موضوعة داخل ملف حلزوني متصل بمصدر عدر نك. 


5 
۴ 





81 :13 1 :1 ک3 اه جا کا طن لا نو ول ۰ 5 جن ف 9:1:0 91:0 :01 1 9ه تا ا بر شاعم ا جو بهن کا و و و و و م wm mn‏ اام هه با اک یں 7ے 
TT‏ 1 


اه 3 کا LG La‏ ها او ESE‏ ۵۱ ۱۵۱۵ ۱ نه ها اک لا اک قنع مھ ESS‏ وع وو mnn‏ ہ دام TE‏ مدع 5 


رکون مطعمة بذرات الومنیوم بتركيز وی 1013  .‏ احسب تركيز الإلكترونات الحرة في بلورة السيليكون النفیه 
علمت أن ترکیز الالکثرونات الحرة ۂ في البلورة المطعمه "و10۱ , 

ثربت لفات ملف لولبي إلى بعضها بالثظام حثي قل طول الملف إلى النصف مع ثبوت مساحة مقطعه ء ما تأثير ذلك علي 
معامل الحث الذاتي للملف ؟ عل لإجابتك . 





3 سس سس سے او :ا م co mF‏ ۱ 


بوصح الشكل البياني بين القوة الدافعة الكهربية المستحثة ( 60 ) في ملف الدينامو مع 
الزاوية المحصورة بين العمودي علي مسنوي الملف واتجاه الفيض المغناطيسي ( ۵ ) 
أوجد : 
القيمة العظمى للقوة الدافعة المستحثة, 

ی۵ ختر الاجابة عن (| ) أو (ب) 





اذکر وظيفة واحدة ل : (۱) الاومیتر , (ب) مجزی التبار في الأمیتر , 





تموكح امتحان ثانوية عامة 





(11) اختر الاجابة الصحيحة: 
7 كمية حركة فوتون طاقته ( ۴ ) تتعين من العلاقه e‏ في الفراغ ) 


اذکر نص قانون فار اداي في الحث الكهرومغناطيسي ؟. 
.7 


يمثل الشكل طيف ال۷ شعة السينية المنبعثة من أنبوبة كولدج أي الاطوال الموجية ( ج . ۶ 
5 و , 0 , ) ينبعث من مادة الهدف نتيجة انتقال إلكترون من مستوی طافة أعلى فی ذرة 
الهدف إلى مستوى قريب من النواة؟ 


14) ما الدور الذي يقوم به المستوى شبة المستقر بدرات النيون في ليزر الهيليوم - نيون ؟. 


1× 
0" ور یی کسر ل ا تال ای من الانختيار ات الا تیه صحيح ؟ : 


مس E T~ pr?‏ ۳ 8 3 2 1 
۲ قد خی 8 ۱ نت کا ۲ 
۳ 1 حم العڈے IF‏ 5 وا 
۳۹ زد فد سے و ی جرس لے) ۳۶ و 
ہے ا ای ETE‏ يي اللا دی راون فلز رین تا 
اس ۵ / 58 ۱ ۴ 5 2 ۰۸ے 
i:‏ / آ ۸ ۲ ای 
۱ 1 ۹ / سر ف الول 
7 و ۳ 1 اض ال سی کر ا 9 وی ر ۱ 5 
1 . و ۱ 1 3 O rh ETE‏ ۲ 
1 1 8 5 

۱ ۱ ۱ - افد ۔ ۳ ٰ 

۱ 0 | 

| = ۱ 

1 1 0 1 
٤ ۲ ۹ 1‏ 7 5 کا 
۱ ۳ ۳ 5 ب ۱ تکس 
0 1 
۲ = سس > 3 5 فک 3 کے 4 
i 3 |‏ 3 
3 1 ۳۴ 0 1 
> 
/ ۲ ۱ ۱ ۱ 
١‏ ۳ 5 1 2 | 
۱ 0 1 1 


(16) اختر الاجاية عن ( )رب 

ظ 1 محول كهربي خافض آلجهد كفاءته 7596 و النسبة بين عدد لفات ملفيه 4 : 1 اتصل بمصدر متردد قوته الدافعة الكهربية 
۷ 120 احسب القوة الدافعة المتولدة بين طرفي الملف الثانوي 

( ب )ملف مستطيل مكون من 100 لفة مساحة وجهه ص 0.06 يدور بتردد ۲17 50 في مجال مغناطيسيي منتظم كثافة 

















فيضة ۲ 0.1 احسب متوسط القو ة الدافعة الکهر بية المستحثة خلال ۲ دورة صا )0 


٠‏ ترابط الفوتونات المنبعثة من 
1 اس ۱ 24 e‏ 














رل :في الدائرة الكهربية الموضحه بالشکل ۔ جمیع المصابیح مضيئة » إذا احترق المصباح ( ,× ) فان 
ره ايح التي تظل مضینه : 
00 ,بل بت X2, X4‏ 
۳۳ 0, و6 
لم خر الاجابة عن (1) أو (ب) 
آل انكر استخداماً واحداد: (1) دائرة الرئین . (ب) الامیتر الحراري 


قل اختر الاجابة عن (۱) أو (ب) 

ال ماللقاعدة المستخدمة لتحديد: 
( أ ) اتجاه التيار المستحت في سلك مستقيم بتحرك في مجال مغ 
(ب) اتجاه القوة الم غناطیسی تاش یر ی را ری وو و 

















[:) اختر الاجابة عن ( 1 ) أو (ب) ظ 7 EF‏ 
(أ) في الشكل المقابل : ثلاثة أسلاك طويلة ( 7 , ۷ ,× ) أي الأسلاك لا يتأثر بقوة د 3 | | 


7 ۵ ۷۲ © × O 
طویلان جدأ ء لد از احة السلك ( 14 ) مسافة‎ ) ۷ , N Ey (ب) ذ‎ 


|[ س3 بتجاه النقطة ( 36 ] فإن كثافة الفيض الكلية عند ( 3 ) 
(1) تزداد © تقل لا تتغیر (5) تصبح صفر 





: ۱ ۱ 
دن نے د ا 0 2 و 0.4 علي 


لكر الاب الصحيحة: 





ا إضافة مكئف علي الترالي في ادا الموطيهة لوجظ عدم تغير قراءة الامیتر الحراري في هذه الهالة تكون المفاعلة 
(1) نصف وو تساوي. 
7 (8) ثلاثة أمثال. 







13 1 نموذج امتحان ثانوية عامة 
۱ سس تا ر ي 


الذى طاقثه (  )-2.42*10*‏ 
احسب تر دد الفوتون المنبعث من ذرۂ 99 عند انتقاله من سد الا ۲ھ بذج * ولا ون ٠‏ 
XK‏ لس 1 | 


لم 


اشرح كيف تتكون المنطقة القاحلة في الوصلة الثنائية . وار 





لسر کید ؟ ولماذا ؟ 


بك عن | ) أو [ب) 
اكتب المصطلم العلمي الذال علي : 
+بؤُسورھ ا۰0 0۳ ۱ 


[ب) خز سه من ۳ الليزر المتوازية تلفي مع الاشعة التي تثرك الجسم المضاء حاملة المعلو مات في التسویر الجسم _ 


1 اتصل جافانه متر عساس بمجز ی للتيار ( × ) فيمته 0.262 ثم استبدل المجزئ بمجزی آخر ( ۷ ) قیهته 2610().() مع نفس 
9 


الاجابة عن )١(‏ أو (مب) نکر قیجة واخدة تترتفب علي 
) | ) زيادة فرق الجهد بین المصعد والمهبط في المیکروسکوب ال لكتروني . 

(ب) عدم تشغيل المجالات الكهربية والمغناطيسية في أنبوبة أشعة الکاثود عند مرور الشعاع الإلكتروني . 

عير بالمتجيات عن فرق الطور بين الجهد والتيار في دائرة تحتوي علي مصدر متردد وملف حث عدیم المقاومة . 





0 


أحدر ا حابة عن ۱۱ )او (ب) 


1 
7 
ہس مار اة .الشكل البياني الذي يمثل التيار المتولد من دينامو يتركب من عدۃ ملفات بينهما زواي صعير: 
9 


عال ۰( أ ) تستخدم اشعة ( × ) في دراسة التركيب البلوري للجوامد 
( ب ) انبعاث الاشعاع المستمر nk‏ × ) في البوبة كولدج 


۳ سس ڈنو ا : 





( 5 
ف 4 7 7 ERAS‏ ات 
OG -_ 0 ۱‏ 
120 9ء ۷ا سب يقرلل - [ 
ابر 210 بو 












0 57 سوا 37500 و تصي تیار يمكن أ 
اح 

"| ) المفاعلة السع بة لمكث: 
ظ 03 وو /. (ب) تردد الرنین في دائرة ( 6 ) . 
خثر الاجابه الصحیحه:حلفتان معد: یشان متحدة): ن المز گا 


ل بعر خلاله 400.۸ احسب فة 


قيمة المقاومة الخارجية التي تجعل 







وفي مستوى واحد يمر بكل منهما تيار ( 1 ) كما بالشكل » اتج 








الفبض المغناطيسي عند المركز المشترك ( ص ) يكون إلى . اسل 
داخل الصفحة 9 خارج الصفحة OR‏ 

في تجربة الحث المتبادا × بين ملفين مادا يحدث : في الملف الثانوي لغتاة زیادة * شدة الثیار فى الملف تو 
الابتداني. , 


4 سقط ضيوع احادي لن علي تظح معدن فتحررت منه الکترونات ما ٹائیز ازیادوڈ 07 على طاقة حركة الالكترونات 
المنطلقة من هذا السطح ۴ 





١ /‏ ما الوحدة المستخدمة لقياس عزم ثنائي القطب المغناطیسی لملف ؟ 


١ 
5 
4 











42 او و ضا یا سای : 
5 5 2 0 07 











اختر الاجابة عن ( أ ) أو (ب) 


([) متی يكون الخرج ( 0 ) في کل من البوابتين المنطقتين الآتيتين ؟ 


سس پر Out‏ ےل 


لبیانات في دائرة الثرانزستور ( 000 ) کمفتاح في حالة الفتح ( 0۴۴ ) . 








(ب) روضح بالرسم فقط مع كتابة 
4 یراو کا وت ور ناض مت رع می ۸ احسب قراءته 












نصوذج امتحان ثانوية عامة 





سس 
جلفانو متر خساس نہ 0 5 قياس ۷ تيار اقضناة ۱ ۴۳ | 1 یات شفيف لو مقاو هات مضا غفه الجهد ١‏ کل علي حذه ١‏ لحم يليه 
الي فولتميتر .یسل الجدول التالي اقصي فرق جهد يفيسه الفرائمیتر ( ۷ ) بالفولث و العقاومة الكلية للفولتمیثر ( ۸ ) 


بالاوم 


| 300 | 230 | 200 | 150 | ۱00 
0 | 1250 | 1000 ۱ 2350 ۱ ونة | ۱ 





3 : ۱ 2 كت 25 3 ۳ سس ۱ ۳ 1 کے 1 ۰ 
او ل : ارسم العلاقة البيانية بين (۷) غلى المهور الر آسي و (۸) علي المحور الافقی , 


ثائیا : من الرسم البياني اوجد : هذى قياس الجلفانومثر ( م1 ) 





نود 


11 تی‎ AO 





و | او | لب | 





۸ انکر اتف تخذاهم و اشد 

[۲1 المحول لگهز بي (ب) قاعدة لنز 
72 ر الاجابة عن ( أ ) او رب) 
۱ 

| یڈ 7 9 ۱ ۱ ۰ :2 
اس 
۱ ( ' ) اجهزة الرؤية اللیلیة (ب) السچهر الالکٹرونی . 

72 نتر الاجابة عن ( ۱ ) او (ب ) 





j 1 ۳‏ ۲ ۲ 1 : 
۵ اذگر المصطنح العنمی الذان على : 





۱ ۱ 1 کمیه فيز پائیه تعادل مقاو مه سلاف عل مادۃ هه طول ۱11 | و مساخة تا 3 rm‏ عت 5 حه خررال ۳ معینة ۱ کے 
۱ لے 


اب) شدة التيار النانج عن مرور كمية من الشحنة مقدارها 10 خلال مقطعه من موصل في الثانية الواحدة . 


Ne‏ ےق لا کہا * + 1 الام 2 f EE‏ ہوا د ءا 
متى : تكون القوة المغناطيسية المؤثرة علي سلك يمر به تيار كهربي موضوع داخل مجال مغناطيسي قيمة عظسی . 






) علل : في بعض المولدات الكهربية توجد أسطوانة معدنية مشقوقة إلى عدد من الاجزاء يساوي ضعف عدد الملفات 


أ6) اختر الاجاية الصحيحة ٠‏ يتوقف الطيف المميز للاشعة السينية علي : 
([) شدة التيار المار في الفتيلة © فرق الجهذ بين الفتيلة والهدف . 


(2) نوع مادة الهدف ٠‏ (5) ضظ الهواء داخل الانبوبة . 


في بللورة السيلكون النقي كان تركيز الفجوات الموجبة ع 1012 ما تركيز ذرات الفوسفور لكل 
ا اضافتها لبصبح ح ترکیز الفجوات بها تجو 21019 . وم 


و1 في البلورة اللاز مه 





۱ 
لدائرۃ الكهربية الموضحة بالشکل فی حالة رنین ماذا يحدث لقراءة الأميتر الحراري في او ا 
ا + ےپ کاب 1١1‏ ]ا یت ۱ پآ اہ ۱ 1 
لدائرة عند غلق المفتاح 16 ؟ علل اجابتك ۱ پت مس تج 
۱ 


۱ = ولا ) 
پوضح الشکل محولا أ مثالياً صل ملفه الثانوي بجهاز 16 فمر بالجهاز تبار فيمته 2۸ اذا علمت أن ( و 


او1: ما نوع المحول . 
ثانيا: اوجد مقاومة الچهاز × المتصل بالملف الثانوي, 








6 اختر الاجاية عن ( ا ) أو (ب) 

اذكر عاملا واحداً من العوامل التي يتوقف علیها : 
(۱ ) كثافة الفیض المغناطيسي عند مركز ملف داثري 
(ب) عزم ثنائي القطب 


11 ډو ضح الجدول شدة الاشعاع لبعض الترددات ( ۸ء ۵ ) فى 


مدي طيفي معين استخدم كل منهما علي حدة لاضاءة سطح معدنی تج 
دالة الشغل له [ 3.05610 حدد أي من هذه الاشعاعات ر | ھ۸ ١|‏ “35×10 
۸ 0:8 ) يمكنه تحریر اگیر عدد من الالكثرونات فی الثانية bt 5x10 LB.‏ 







ت متى : تکون القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في ملف الدينامو نهاية عم ؟ 


اختر الا جایه الصحيحة ۰ 


يمثل انتاج أشعة 16 في أنبوبة کولدج لتحویل الطاقة حسب التر تيب . 

([) طاقة ميكانيكية - طاقة کهربية - طاقة کهرومغناطيسية . 

09 کی مخناطيسية طاقة ميكانيكية - طاقة كهربية 

رح) طاقة كهربية - طاقة ميكانيكية - طاقة کهرو مغناطيسية . 

(ع) طاقة كهربية - طاقة کهرومغناطيسية - طاقة ميكانيكية . 

ما الدور الذي تقوم به الأشعة شعه المرجعية في التصوير تلاثی ال بعاد( المجسم) ۴ 


و سور کا 


تج تنجدب الحلفه ثقة مداطین "٠‏ پصبح وجه الحلقة ۸, فصبا شماليا 


چ 
(2) يصبح وجه الحلقة ۸ قطبأ جنوبيا  .‏ () لا تتاثر الحلقة لأنها من النحاء )0 ےب 


و خر الاجابة عن ( أ ) أو (ب) 
(1) احسب معامل الحث الذاتي لملف حلزوني مساحة مقطعه 0.015 وطوله 2101 ومكون من 200 لقة ۰( علما بان . 
web/A.m‏ 472107 حسم , 3,14 دعم ) 


الواحدة . ( علما بان 1.6 66257107 = 1 ) 8 ا۲55 
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8 
هش کے 
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گے سس اشکل منلك شن زا وی 


۱ 0 ع 
فيضه مو صتو عموديا على فيض ری ں كثافة 


۱ ٹر 3 اتجاه ۸ شی‎ ١ 
1 ےھ لے ت 9 ۱ عر التي پتعر ك بها | ال‎ 
erif وي 003 و تسیب نبا ی . لا لتو لا ند ہیں ظط طر قید‎ ۱ 3 
۶ مان تیان ۴ ی : لین‎ ۱ 





۵ ۲ و و 
biin‏ 

=® ۷ ۶ 26 5 ۰۵ 0 با 
EFER > >‏ واوا ۵ کا وا ہوا 5 و 
8 "1 8" > 5 ۰۱ ۲ ۵ ۵ 0 تد جا کا ہکات م م ہاو 2 ۳ 2 و وا :2 





(19) اختر الاجابة عن (۱) أو (ب) ۱ 
ما الشرط اللازم توافره : 

(أ ) للملف أو المكثف في دائرة 31.0[ متصلة بمصدر متردد لحدوث حالة الرنين . 

(ب) لانعدام المفاعلة الحثية لملف حث في داثرة مغلقة . و 


0 اختر الاجابة عن ( ۱ ) أو (رب) 


انكر الفكرة العلمية ۰ (۱) افران الحث (ب) المحرك الكهربي 
















اختر الاجابة عن ( أ ) أو (ب) 
[1) اومیتر مقاو مة ملفه 8 اذا و صلت معه مقاومة 4۸ فان المزشر ينحرف إلي ۶ 


0 نهاية التدريج 5 ربع التدريج خمس التدريج (5) سدس التدریج 
(ب) إذا كانت النسبة بين کثافتی الفیض المغناطیسم 1۹ 6 ۰ ۷ ) بجوار سلك مستقيم يمر به تیار كهربي 


کے فان النسبة بين البعد العمودي للنقطتین عن السلك ۳2 5 هي 


1 





فا | يخ 


© 201 3 2 0 
۵ ! : 60 


ئن الاجابة الضحيحة: 
ود جود یرانق 
و . (م) معادلة دي برولي 


. © قانون بقاء كمية التحرك (5) قانون بقاء الكتلة 











۲ چس نعوذج امتحان تانوية عاصة 


اختر الاجابة الصحيحة : 
» ا لاق و سی ع 2 د 00 و 
في الدائرة الكهربية الموضحة بالشکل : تم استبدال المصدر في الدائرة بمصدر آخر له نفس الجهد ۱ 0 


وتردده أعلى فاي الاختيارات (أ ء ب » ج ٠د‏ ) في الجدول التالی يعبر عل التغير الذي يحدث لقراءة | Rl‏ "مج 
۳ 1 ۳ : 5 
جهازي الامیتر ( رھ , رھ ) 






EEE وچ‎ 





احسب طاقة الفوتون نتيجة انتقال ل الالكترون في ذرة الهیدروجین من 2 = م الي 1 = م 
۳ 

ا و اند سر كيرشو بد 

ما المقصود بالضوضاء الكهربية ؟ ولماذا لا توثر سلباً على نقل المعلومات 
ال في الالکترونیات الرقمية ؟ 

(27) عل : لا یستخدم الجلفانومتر الحساس في قياس قيمة التي ر”المتردد . 








٦‏ سیر 
قارن بین : 
۱ ) في المحول الكهربي الرافع للجهد . 





اتجاه الثیار في الملف 


ملفان لولبیان ( ۸ ۰ 8 ) متصلان معأ علي التوالي مع ملف دینامو تیار متردد تغير سر عته الز اویه 
الشکل البباني حدد أي الملفین له معامل حث ذاتي اکبر . 


60 





( ۵ ) من 
















۰ ٤الت‏ مده سط اح الم ٢ڑ‏ وی 
تا 77 فى ملت دینامو تيار متردد خلال رب 
إلدافعة الكهربيه المتولدة ,,.. بع 


220۷ 231۷ 0( 


81 


دوره = 147 فولت فتكون القيمة العظمي للقوة 





147۷ © 93.5۷ 
اپ مو أ ) آو (ب) 
| اذکر استخدام واحد لكل من : 
أ( 
(۱) اشعة ( × ) ( ب ) الفطياف . 


| يفت الاجابة عن | )أو (ب) 
اكتب المصطلح العلمي الدال على : 


(1) مستوی آثارة في ذرة الوسط الفعال لإنتاج الليزر يتميز بفثرة عمر طويلة نسبيا 
ب ) الانبعات الناتج مع عودة الذرة المثارة من المستوى الأعلى الي المستوى الأقل قبل انتهاء فترة العمر بتأثير تفاعلها مه 
فوتون خارجي 
















ثلاث معاو مات ( ۱ :۲ تا 3 ) متصلة علي التوازي ہ اثبت بدون زسم انه يمكن تعين المقاء هة المكافنة لها من | العلاقة 
1 ۱ 1 1 


کر ا داع EE‏ 


تن 
م تیار متردد تتکون من مصدر متردد ومقاومة أؤمية ۸ ومكثف مفاعلته السعوية 2-38 متصلة علي التوالك . 
احسب زاوية الطور بين الجهد والتيار . 


| 3 2 الاجابة عن ( أ ) أو (ب) 





۷ ر الحراري غير منتظم . 
ظ 8 ظ ا ۳۷ دی 













علل : قلب الحدید المطاوع في المحرك الكهربي مکون من أقراص رقیقة معزولة عن بعضها . 






(40 تسلسل النتائج التي تحدث في المیکروسکوب الالكتروني عند زيادة فرق الجهد بین المصعد والمهبط علماً بان کل صف يمثل 








يدة دون رفع الجهد عند محطات التولید . 
یار ستمر خارجا من الملف الثانوي . 


انا ۱ لمن يز بين الوصلة الثنائية والمقاومة الاومية . 
ia ۱‏ ۱ بين كثافة | ہشن المخدالييبي ( 8 ) عند نقطه داخل ملف لولبي وتقع علي محورء وشدة 


۱ پا‎ E! 





ور الیو( على رر سم 
از راع من اما رخ web‏ 41۰۱07 =( , 
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مرک 
۳ 7 


1 ا 
ہم ی ۷ 1 ۳ ٣ے‏ ۱ کہ 7 
0 | امنحان دانويهة ازهرية ۵ 8 1 





۱ دور آول 2017 


۷۱ ال الاول: بے 
)السؤ پ مجاب عنه 


)فم عبارة [أكبر من] أو امغر من] أو [يساوي] بين القن 
| مقاومة الجلفانومتر [ ددهت ] مقاومته بعد ۷7 7 سن قیما پاتي : 
2 ای ةد 5 
31 هيدر 


7 الاطوال الموجية لطيف ذرة الهيد, ؛ .. 
وت مر ددجن الموجودة شمن نة با 
: الحت الذاتی لفلف روز 25200 
3 ۲ آتي ويل ....... ] الحث الذئي له عنم بر 7 ۱ 
4 كثافة الفیض ال عوسی عند مركز حلقة ذارية نصف فر ا وی 
پا لصف قط وا اہر ہے۱ 
او و می ور ها (1) وتحمل تیار شدته م 
ظ نقة على بعد (5) من سلك مستقیم يحمل تيار شدته وق 10 
آی) أولاً : لقاذا ٹڈ تشضل ... ؟ 
ژ۔ الإلكترونيات الرقمية عن الإلكترونيات التناظرية ؟ 
6 صناعة قلب المحول من الحديد المطاوع السیلیکونی ؟ 
8 ثانيا: الشكل المقابل يوضح الطيف الممیز لاشعة أكس عند استخدام 
هدف من مادة البولبيدنيوم الناتجة عن هبوط الکنرونات مادة 


الهیف من المستوى 2 = و 3 = 2 إلى المستوى 


0ک إلى 1 دح 

| ۰2318 إلى 1 -ى 

ظ اجا الشكل التالي : يوضح العلاقة بين شدة التیار (1) الناتج من دينامو 
١‏ بيط مقاومة ملفه 0 10 مع زمن دوران مفه (0) آوجد کل من : 
* القيمة الفعالة لشدة التيار . 

| أ القيمة الفعالة للقوة الدافعة المتولدة 


ارم الزاوية 
“فة الفيض المغناطيسي إذا كانت عدد لفات الملف 100 لفه ومساحة مقطعها صن 20 . 





















۳ 3 / نموذج امتحان ثانوية از هرية 


عي 


السلك (۷) والقوة الدافعة المستحثة المتولدة بين طرفيه (]60) 


3 ارسم العلاقة البيانية بين (06بع) على المحور الرأسي و | 1225 117,5 10 
(«) على المحور الأفقي (في ورقة الرسم البياني  ,)‏ ار E‏ 1 


0 
س 


۱ 
|“ ےا 


ممع عه سید 


4 من الرسم البياني أوجد قيمة كثافة الفيض المغناطيسي 











5 الضوئية 
الكهربية 

: انیا : اكتب العلاقة الرياضية المعبرة عن كل من‎ ٠ 
معامل الحث المتبادل بين ملفين‎ 7 


8 قانون فعل الكتلة لبلورة سيليكون مطعمة بذرات من الفرسفور 





عند الائزان الحراري 


اجا : 
و اشرح كيف يمكن تحويل میکروامیتر مقاومة ملفه () 0 إلى أومميتر بدون رسم 
0 الجدول التالي يوضح قراءة الميكروأميتر وقيمة المقاومة الخارجية المتصلة بالدا 


استنتج من الجدول قيمة المقاومة العيارية اللازمة لذلك . 


بر( . 





1]- اوجد قیمه كل من القوة الدافعة الکهربية للعمود المستخدم مع اهمال مقاومته الداخلية وكذلك | ۱ ۱ 
۳ ت چو 2 5 سآ : 8 ١‏ ۱ | 1 27 ۱ 
قيمة المقاومة الخارجية (10) التي تجعل مزشره بنحرف إلى هس 50 مستعیناً بالیدول أ | ا 


2 مآ وظيفة المقاومة العيارية المستخدمة في الاومبتر ؟ 















(3) السؤال الثالث : ۰ اھ 4 


(]) في الداترة الكهربية المقابلة . عند غلق المفتاح 0) : یی 
۱ [- پر تفم تدریجیاً جھد او 000 ول پل پا و پر ا لمر Ek‏ 






۲ ا جع بقع 
3 نحفص ے تدريجيأ بت اللوح اه و رت "کپ 8ه م مهاه م هاي هاه ناه هعامس a in i ۵ îk:‏ ۰ر رہ ین ۱ رید 


4 عند استبدال البطارية بمصدر متردد فان فرق الجهد بين لوحي المكثف يتقق في الطور سم ........................... . 


اب) ما وظيفة گل من .... ؟ 

| 5المطياف. 7 
6- الأشعة المرجعية في التصوير المجسم , 

.. 7 الفتيلة في أنبوبة كولدج . 

۱ ظ 8۔ الفرشتان في المحرك الكهربي , ۱ کوٹ ۱ ۱ 
ظ اج) أولا : محطة إذاعية قدرتها 1۷ 100 تبث على موجة ترددها 21112 92.4 ۰ فإذا علمت أن ثابت بلاتك يساوي 6.625 

ظ 5 10-34 5 احسب : 

9 طاقة الفوتون الواحد المنبعث منها . 


0- عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية , 


/ 






5 )أ نمودد امتحان ثانوية أزهرية 





ثانياً : في الدائرة الموضحة ها قراءة الاسر .. ۲ 
1 -(۸۱) 
(A2) -12‏ 


(4) السؤال الراہم : 


( أ ) بوضح الشکل المقابل وصلة ثنائية موضلة عگمیاً بطرفي بطارية : قي هذه الحا ۱ 






















ما نوع :.. ؟ 
[- البلورة × 
2 البلورة ۷ 
3 الشعنات المتكونة في المنطقة (8) 
3 الشحنات المتكونة في المنطقة (0) 
(ب) أولاً : في التجربة الموضتحة بالشکل تم نثر برادة خذيد على لوح ورقي أفقي بخترقه سلك 
مستقیم رأسيأ ء ماذا بحدث لبرادة الحدید في الخالات الاتية ... ؟ 
5 عند إمرار تیار كهربي في السلك وطرق اللوح بخفة . 
6- زيادة شدة التیار في السلك مع استمرار الطرق على اللوح . 
فیزیانی المتبغ في دراسة كل هن .... ؟ 
7 الخواص الموجية للضوء . 
(جا في الدائرة الكهربية الموضخة بالشكل ٠‏ عندما تكون شدة التيار المار فيها أكبر ما 
يمكن : احسب كل هن : 
9 الحث الذاتي للملف . 
0-المعاوقة الكلية للدائرة . 
11 شدة التيار المار في الدائرة . 
2 القدرة المستنفذة في الدائرة . 


ثانياً : ها النموذج ال 
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Hz 





و ویو سا کے تۓ۔ 
0 اف 


تا "تا 


8۶-۱00 0 


1 
ددر 





L = س00[‎ 


Vmax = ۷۱ = 100 








9 وال الخامس : (۱) اختر الاجابة از ---- 
۱ . تحرير الإلكترونات من سطح المعدن عند سقوط و وا ۱ 
۲ و 2* ضعیف الشدة عليه طبقاً لتتصور الكلاسيكي يتوقف على . 

(ب) شدة الضوء اساقط بصرف النظر عن تردده , 
2 زمن ای اماتخ اسر بتر الفط منم 
2۔ في الدائرة المقابلة يون جهد المصدر مساویا . ظ 
۷ 


ددع و نذه 


۱ ا 


حك . ,1 اذك + - تسوت - ۷ا ج و 


1 


: في ليزر الهلیوم ار كا واا الائیماٹ امس ےی و ی ہے 
اة من درات النيون نتيجة عودتها من المستوى شبه المستقر 


. ۳: @ . 5۱ 9 . EoD 
. رتحدد جه عزم ثتاني القطب المغناطيسي العمودي علی مساحة الملف رقا‎ 4 
. بريمة اليد الیمنی . (م) فلمنج لليد الیمنی . 2) لنز‎ )[( 
: ابا أولا : أذكر اسم القاعدة التي تحدد اتجاه كل من‎ 
. القوة التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك مستقيم عمودي على المجال عندما يمر به تیار كهربي‎ 3 
المجال المغناطيسي داخل ملف حلزوني يحمل تيار كهربي لحظة قطع التيار فيه‎ 6 


نا :ما الفكرة العلمية التي تستخدم في ... ؟ 
۔مجال اكتشاف الأدلة الجنائية . 


الميكروسكوب الإلكتروني . 
ول : مقارمة من الکربون مساحة مقطعها 007 10 وطولها 0 7 ؛ احسب : 
الاقيمتها نا علمت أن المقاومة النوعية للکریون م0 105 15۷ 
0 شدة التيار المار بها عند توصيلها بطرفي بطارية قوتها الدافعة ۷ 15 ومقاومتها الداخلية © 2 . 
للها : سقط فوتون من أشعة جاما لته 6,۷ 6.62105 على الكترون جر فتشتت في اتجاه معين بطاقة ۷ءء “5×10 ؛ 


ایا 
٠‏ 1 الزيادة في طاقة حركة الإلكترون بوحدة الجول . 








نمودج 












١‏ 7 ءى 
4 امنحان نانویه آرهرٍ 19 واوا 
١ ۱‏ کل 8 . ۲ 11333 
> السوّال الأول: 
(1) أولاً : سلك معدني على شكل مستطیل ناقص ضلع (8060) طوله (21) و عرضه 0400 
(1) بتحرك بسرعة (۷) في مجال مغناطيسي منتظم كثافته (13) ۱ 
(واتجاهه عمودي على الورقة للداخل) بحیت يكون مستوی السلك 
عمودیأً على المجال كما بالشکل » فما قيمة (ق.د.ك) المستحثة بين طرفي 
لسلك (0 ء ) عندما يتحرك في مستوی الورقة .... ؟ ۱ 
(1) جهة اليمين ( الاتجاه 1) وان 
(2) لأسفل (الاتجاه 2) 
ثانياً : في داترة الترانزستور كمكبر والباعث مشترک ما طريقة توصیل کل من : 
. (3) الباعث مع القاعدة : 
و قات سم سوم 
(ب) ما وظيفة کل من : ۱ 
(5) سلك الایریدیوم البلاتيني في الأميتر الحراري . . 
(6) المکثف متغیر السعة في دوائر الارسال اللاسلكي. 
(7) الملفين الزنیرکین في الجلفانومتز. 
(8) المرآتين في أنيوبة لیزر الهلیوم نیون ۱ 
(ج) في الداترة الگهربية الموضحة أكتب المعادلات التي تحقق قانوني کیرشوف , 
(9) عند النقطة (2) وفي المسار المغلق (3502) ۱ 
(10) في المسار المغلق (۵0016ع) والمسار المغلق (5۵0010) . 
(11) آوجد من المعادلات السابقة قيمة (,1) ۰ (د1) . 
| (12) احسب المقاومة الكلية للدائرة . 
ری السقال الثاني: 
(1) اختر الاجابة الصحيحة : 
(1) إذا وصلت مجموعة من المقاومات الموضحة بطرفي بطارية تكون 
التيار المار بها أكبر ما يمكن عند توصيلها بالطرفين .......... 


([) با٤‏ . © ۰۵ ۵. ھا جا ۱ 8 . 
























۳[ 
(2) يتوقف ظهور الطيف المميز wT‏ ووو یت میتی سیون 
0 نوع ماده الهذف , 5 فرق الجهد بین الكاثود والأنود . 













۱ (3) تقدر المفاعلة السعوية للمکثف الكهربي بوحدة (2) شدة تیاو الفثيلة . 
(ل الهنري . (-) الفار اد . 1 
ظ . وم . 
ْ (4) في تجربه لدراسة الحث المتبادل بين ملفين يك لد ف اد ۳۳5 4 کے 
۱ الملف الابتدائي لحظة مين نر في الملف الثانوي ق.د.ك مستحثة يكون اتجاهها فی نفس اتجاء 
([) زيادة شدة تیار الملف الابتدائي . رس وي لني ای 
(عم) غلق دائرة الملف الابتدائی , () نفص شد تیار الملف الابتدائي . 
أولاً : الظواهر الفيزيائية التي عجزت عن تفسيرها فروض الفيزياء الكلاسيكية . 
ثانا : عيوب الأميتر الحراري . 
جا أولاً : لديك مصباح نیون يعمل على فرق جهد ۷ 180 ومغناطيس كهربي 
عدد لفاته كبير وبطارية قوتها الدافعة أقل من جهد المصباح ومفتاح : 
(9) وضح بالرسم فقط كيفية توصيل ما سبق لنحصل على إضاءة لحظية 
للمصباح . 
(10) متى يتوهج المصباح ؟ ولماذا ؟ . 
. ثانيا: ترانزستور معامل تكبيره 24 = .8 1 
(11) احسب يه , . ظ 


(12) تيار المجيع لاا کان تيار ااذ يقير ۰24 
١ ۲‏ السؤال انثانٹ : () صحح ما تحته خط في العبارات التلية 
(1) المقاومة النوعية ل صل تتتانب طردبا مع طوله وعكسيا مع ماحة مقطعه . 

(2) يعتمد الميكروسكوب الإلكتروني في عمله على الطبيعة الج ية للضوء . 
(3) في بلورة السيليكون المطعم بذرات عنصر خماسي التكافؤ عند الاتزان الحراري يكون م = و 
(4) عند توصيل مكثف كهربي بمصدر تيار متردد فإن فرق الجهد على لوحي المقلف يكور ن متفقأ في 
(ب) علل نما يأتي . 

. ينصح ببناء المساكن بعيدا عن أبراج الضغط العالي‎ )5( ٠ 
. تستخدم محولات كهربية رافعة للجهد عند محطات توليد الطاقة الكهربية‎ )6( 7 
. عة فوند تحتوي على أكبر الأطوال الموجية في طيف ذرة الهيدروجين‎ 

رار ا هي المترد امار في موصل تساوي صخرا ينا عدل لطا یر مسان فيه لساري 









الطور مع شدة التي 












نمودج امتحان ثانوية عامة 


ج) ملف مقاومته 0 100 وحثه الذاتي ۲۱ , أكسب : 
(9) شدة التيار المار فی الملف عند اتصاله بمصدر تيار مستمر قوته الدافعة (۷ 12) مهمل المقاومه الداخلية . 
(10) المفاعلة الحثية للملف عندما یوصل بمصدر تيار متردد تردده ۲۲2 30 . 
(11) المعاوقة الكلية عند توصيله بالمصدر المتردد . 
(12) ما سعة المکثف اللازم توصیله على الثوالي مع الملف و المصدر المتردد لتصبح شدة التيار المار في الداثرة اکبر 
ما یمکن . 
السؤال الراہم : ( أ ) اكتب المفهوم العلمي لكل من : 
(1) دائرة كهربية تتركب من ملف حث ومکثف كهربي بحدث فيها تبادل للطاقة المخزونة في الملف على هيئة مجال | 
مغناطيسي وفي المكثف على هيئة مجال كهربي . 
(2) النموذج الفيزيائي المتبع لدراسة الخواص الجسيمية للضوه . 
(3) يقدر بالقوة الدافعة المستحثة المتولدة في ملف عندما يكون المعدل الزمني لتغير التيار فيه يساوي الوحدة . 
(4) حاصل ضرب 2 من فرق المسار بين موجتين متساويتين في الطول الموجي . 
(ب) ما العقصود بگل من : ۱ 
(5) الحث المتبادل بين ملفين . 
(6) حالة الاسکان المعکوس لذرات وسط فعال 
(7) قاتون فين 
(8) قاعدة قلمنج لليد الیسری ۱ 
(ج) أولاً: إذا كان أقل بعد يمكن رصده بمجهر الكتروني هو (00ھ 10) » فإذا علمت أن : ( و 102 × 6.625  -‏ : 
x 60‏ 1.6 = ۰6 9.1*1071168 = مو احسب : : 
(9) سرعه الالکترون في الشعاع الالكتروني المستخدم . 
(10) فرق الجهد بين المهبط والمصعد . 
ثانیاً : مللي أميتر مقاومة ملفه © 100 ونهاية تدريجه 0۸ 100 ؛ احسب مقاومته الكلية اللازم لتحويله إلى . 
(11) فولتمیثر نهاية تدريجه ۷ 100 . 
ظ (12) أميتر نهاية تدريجه ۸ 10 . 
السؤال الخامس : () قارن بين كل من : 

















٦ ۱‏ 3 ۲ ا ار 18 رر و دو merme‏ 
۱ 














(7) اكتب قيمة التغیر في كمية حركة الفرئون بدلالة تردن 
8) أو جد الف ١ا‏ 
(8) أو لقوة ۶ التي تؤثر بها حزمة الفوتونات على السطح بدلالة تردد, ‏ 


(چا دینامو تیار متردد عند لفاتھ 500 لفه بدور في مجال مغناط. نظ لاه فيطل 77 وچ .ون 
بين | ۱ و o‏ 
ظ ىە موی لدافعة المستحثة بالملف ( بی م) والسرعة الزاویة لدور ان الملف [. 
4 ارسم العلاقه البيانية بين (02) على المحور الافقي و اص ی من الرأسي في ورقة الرسم البيانى 


ا کر مس سس رس 2225252 
ا ای ون 160 0 


۱ 


اه © EE‏ © .]| م 


ي لو صصح العلاقة 





5ص + سفے س ج سو سساح 2 
1 
۱ 
1 
۲ 
١‏ 
۱ 
۴ یش 
1 
ا 
0 1 
۱ | 
ا ۱ 
8 عل ی ےم 
1 

۱ 

1 ۱ ۱ 

۱ ۹ ۱ 

ب مس ۱ 

| 1 ۱ 

و بھی - من ۱ سنہ 

۱ 1 ا 

Ja : 






(10) من 2 لبیانی أوجد فيمة كل من (×) د (۷) 


3 ات بہت الدافعة الكهر بية المستحثة اللحظية عندما تكون ¥ 200 = emn.‏ ؛ ومستوى الملف بمیل عم 


لمجال بزاوية ۹ 


دور اول 7 26 


سے ا اڈ اھ ای ایپ اام 
۱ مجاب عل 


| (1) اکتب المصطلح العلمی الدال على العبارات التالية : 
1- الاتبعاث الطيفي الناتج عن انتقال الذرة المثارة إلى مستوی طافة أدنى بعد انتهاء فترة العمر لها دون مؤثر خارجي, 
'< 2- مقلوب المقاو مة الکهر بية لسلك من مادة معينة طوله 1111 و مساحة مقطعه 11012 عند درجة حرارة معينة. 
3- قيمة التيار المتردد التي تعادل شدة الثیار المستعر الذي بعطي نفس القدرة التي یولدها التیار المتردد في نفس المفاومة. 
۱ 7 "سو رس کی مو 

" 5- قيار الالكترونات الحرةة EE aE‏ د 


ا سم َ٥س‏ = 


۲ 7ا :ما فسرضل ھی ترف عیها کل من : 

8 (۱) تردد التیار المار فی الداثرة المهتزة, 

8 ( ب ) الطول الموجي الذي يتميز باقصی شدة شعاع في منحنی بلانك 

5 كاف فیس المناطوبي ا عن مرور تيار كهربي في ملف اي عند نقطة داخله وعلى محر 


ثقنياً : ی رم وا حرا بإتجاء اذلف اللوليى . 

(۱) حدد اتجاه التيار المستحث في الحلقة عند النظر إلى وجهها العلوي 

[ ب ) ما القاعدة المستخدمة لتحديد اتجاه التيار المستحث؟ 

(ج ) اذكر طريقة لتغيير اتجاه الثیار السنتحث في الحلقة عند إسقاطها مرة آخری 


( جۂ) ملف مستطيل مكون من لفة واحدة أبعادها «وع10 201 قابل للدوران حول محور موازي لطوله فی مجال 
فناطيسي كثافة فيضه 0.4 فإذا أمر بالملف تيار شدته 2۸ احسب كل من : 

١‏ عزم الازدواج الموثر على العلف عندما يعيل مستراه بزاوية 600 على خطوط المجال المغناطیسی. 

2- القوة المغناط رگن الموئزين شر الدوران فی الحالة السابقة 


ا هسفق الثاني : ۹ ) ماذا 1 بقو لنا 8 7 
1- معامل الحث المتبادل ہین ملفين > 0.511 
3 نسبة التكبير في الثر انزستور = 300 

در سر = ۱2۷ 

























۱ 57 





0010000۰7 .و 


نانيا : حدد الحالة الى يخدث فیها كل مما يلي : 
1 ق.د.ك اللحظية المتولدة في ملف الدينامو = ق.د.ك الفعالة النائجة عن نفس الدينامو 
۱ 2 انبعاث طيف خطي لذرة الهيدروجين له أكبر طول موجي في منطفة الضوء المرئي. 











له انعدام القدرة الکهر بية المستنفذة في الملف الابتدائي لمحول گهربي مثالي رغم توصيله بمصدر متردد 
۱ (ج ) مكدر تیار مثردد تردده 7 بتصل على التوالي مع ملف حث مفاعلثه 318.1800 ومکثف () ) سعته 5۴ 
ومقارمة أومية 2) 15 . ( اعتبر أن + = 3.14) 

| + اوجد زاوية الطور بين الجهد الكلى والثيار في الدائرة . 


. اخسب سعة المكثف (:0 ) الذي يجب توصيله مع المكثف (,© ) ليصبح فرق الطور بين الجهد الكلي والتيار 
| الدائرة = صفر. وحدد طريقة توصيل المكثفين معا , 


السؤال الثالث : 

. () تخیر الإجابة الصحيحة مما بين القوسین: 
ظ اء يمر ثیارا كهربيا شدثه 1 في كل من سلكين مستفیمین رمئو ازیین فإذا زادت شدة التيار في كل منهما إلى الضغف وقلت 
المسافة بينهما إلى النصف فان القوة المتبادلة بينهما تزداد إلى ........ ۰ ( الضعف - أربع أمثالها ۔ ثمانية أمثالها ) 


2 إذا كانث ال یمد الفعالة للتيار المتردد المار بدائرة (1.011 ) في حالة الرئين 5۸ فعند نزع المكثف من الدائر 
E‏ (اقبر من + اقل من - شاري )_ 










5 ۲ نموذج امتحان ثانوية السودان 





3- پستمر دوران ملف المحرك الكهربي عند مروره بالوضع العمودي علی المجال المغناطيسي بسبب 


(الحث الذاتي - القصور الذاتي - التيار ات الدوامية ) 
4- تتصل فرشتا دينامو تيار مترند بطرفي ملف حث فإذا زاد تردد دوران ملف الدينامو إلى الضعف مع إهمال 
المقاو مة الاومية لكل من ملف الدينامو وملف الحث فان القيمة العظمى لشدة التيار المتولد بالملف 


8 ۷ ۲ 5 6 ےئ 


( تزداد إلى الضعف - تقل إلى النصف - لا تتغير ) 
5- النسبة بين مقاومة الامیتر ومقاومة مجزی التيار داخله.............. الواحد الصحيح 


(اکبر من - أضغر من - تساوي ) 





( ب ) أولا : في الشکل المقابل اذا تحرك السلك ۸19 في الاتجاه الموضح بالشکل مسافة ۱ ) عبر ریاضیا عن الکمیات 


نا 

الآتية بدلالة طول السلك (ر] ) فی كل مرة . 36 ۸ے 

......................... < التغير في المساحة التي يقطعها الفيض مع حركة السلك‎ -١ 

۳- القوة الدافعه المستحثة المتولدة بين طرفي السلك = ........... 

ٹانیاً : علل لكل مما يأتي : 

1- تستخدم أشعة ( × ) في درأسة التركيب البللوري في المواد. 

2۔ لا تخضع أشعة الليزر لقانون التربيع العكسي في الضوء. 

3 تیم الوعيطة ایا في تقر يم تیار اوه تام چن مات کات 2۸ 

( ج ) في الداثرة الموضحة بالشکل المقابل وملتزما بقیم التیار واتجاهاته وباستخدام قوانین . 

کیرشوف أوجد کل من : چس ہمت 
( علما بان المقاومة الداخلية للبطاریات المستخدمة مهملة ) | ید اهر 





| قيمة المقاومة ( 1 ) 
2 قراءة الامیتر ( ۸ ) 

السؤال الرابع :- (أ) اکتب العلاقة الرياضية المستخدمة لحساب کل مما يأتي : 

ل( ١‏ المعاوقة الكلية لدائرة تيار متردد تحتوی على مقاومة أومية رملف حث. .. . . . 

2 شدة التيار المار في دانرة الأوميتر والتي تجعل موشر الجلفانومتر بداخله ینحرف لنهايه لدريجه 

۳ متو سط القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في ملف الدينامر خلال ربع دورة. 

< 4 شدة التيار المستمر المار في دائرة مغلقة. Ù‏ 

> فرق الطور بين الأشعة المتوازية المترابطة 





دایم ا 


۹ 





مواق 


= 








وضح كيف د پھیگ* ۴ اا ن 


(ب ) اول : 
| . زيادة مدى تدريج الامیتر الحرارى. 

ر. الحصول على طيف نقي من طيف أحد العناصر الكيميائية 
گا ں_ نقل القدرة الكهربية من أماكن إنتاجها | ١‏ 


۱ و 5 ر 556 
لى آماکن توزیعها باقل فقد ممكن في الطاقة الكيربية 





نيأ : في الدائرة الموضحة بالشكل المقابل : ٍ و 0 


ایهما اکبر في القيمة العددية ,۷ أم ر۷ ۱ 3 


7 ماذا بحدت لقراءة کل من الا میتر و الفولتميتر ۰۱ عند زيادة قيمة المقاء مه ٩‏ ولماڈا؟ 





( ج ) اصطدم فوتون من أشعة (× ) تردده 112 61018 بإلكترون حر فحدث تشتت لكل منهما وأصب 
المتشتت ۲۲2 ۲ 2×10 فإذا علمت ان كتلة الإلكترون = م16 ١!‏ 0 وثابت بلانك = .6625710711 
| فرق الطاقة التي اكتسبها الإلكترون 

2 سرعه الإلكترون نتيجة التصادم. 

3 الطول الموجي للإلكترون المشتت بالانجستروم. 


8 1- الحث الذاتي للملف. 


2- التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. 
3- داثرة الرنین. 


4 الترانزستور. 
5- الليزر في الطب. 





7 مستعینا ا بلدائرة : الإلكترونية الموضحة بالشكل : 





لاقع رب افرع تايا ل را شرن مع ان خر 









| تحدید اتجاه خطوط الفیض حول سلك مستقيم يمر به تیار گهربي, 
2۔ تحديد اتجاه القوة المغناطيسية المزثرة على سلك يمر به تیار وموضوع عموديي على فيض مخناطيسي, 
3 تحدید قطبية الملف الدانري أو الحلزوني غند مرور تيار گهربي خلال أن منهها . 














( جه ) یتصل الملف الابتداني لمحول كهربي بمصدر ثبار مثردد متغیر الجهد وسجلت قيم الجهد الكهربي عبر کل لفة من لفات 
ملفه الابتدائی ( ۷۱ ) وأيضا الجدول الكهربي عبر کل لفة من لفات ملفه الثانوتي ( ۷۰ ) في الجدول التالي : 
(مع اهمال اثر التغیر في درجة حرارة المخول أثناء التشغيل ) 











٩ | كه‎ |٣ 
| 1 1 
۱270 | 225 | ۱8 | إكذا‎ 690 
پچ تت ف ار‎ 5 5 


ا ارسم خطا بيانيا يمثل العلاقة بين الجهد الكهربي عبر كل لفة من لفات الملف الثانوي غلى العحونر الرأسي والجيد 
الكهربي عبر كل لفة من لفات الملف الابتداني على المخور الافقي, 

2ء ومن الرسم آوجد: قيمة ميل الخط المستقیم وكفاءة العحول الگھربی 

3- في أعند المخولات وجد أن القدرة الكهربية الناتجة في المخول الثاني 360177 فكم تکون القدرة الگهربية العستعدة من 


هودن 


4 تب 





6 امتحان | آ۔۴ 1 
و التسودان ۲21 دور ثان 2017 


وی تین 


السؤال الأول : ( أ غور بجاو 
1 ۱ ۱ | 
سے 0 ۶ ا او لا : انكر اسم چهاز ۳ Ear‏ 
ر دعتمد فكرت على كل مما پائی . 
[- الحث المتیادل بين ملفين . 
2 الظاهرة الکھروضوئیة , 
1 3- التأثیر الحر ارتي للتيار الكهر بي 


۱ 4 التيارات الدوامية , 
5۔ التأثير المغناطيسي للتیار الكهربي. 
(ب) أولاً : ماذا نعني بقولنا أن .... ؟ 
1 نسية التکبیر في ترانزستور = 200 
2 المفاعلة الحثية لملف > () 88 
3 كثافة الفیض المغناطيسي عند نقطة = ,۱۱/۸ 0.3 
تیا : في الداترة الموضحة بالر سم سم الگر ثلاث طرق مختلفة لتوليد ق,د.ك مستحثه طردية فی ÎÎ‏ ه 





















| 8 سے ہے٣‏ بب 
ٍ 3 اما مقدارها (9 4.7) صل طرقيها بقطبي بطاریة مامتها الا ( ©1) شر بقارم تيار شدته زيم ۾ ر 
۱ |- القوة الدافعة الكهر بية للبطارية . 


۱ ۰ دی ارم لی يجب توصیلھا مع تم تصیح شد ایا في هر 
)0 ©) السؤال الثاني : 


8 () کارن بین کل ممايتي: 

1 1 التصوير العادي والتصویر المجسم ( من حيث المعلومات التي تسجل على الفيلم الحساس ) . 
ظ 2- مجموعة باثين ومجموعة فوند ( من حيثا تردد الاشعاع النائج ) . 

8 3-جهازي الأميتر والفولتميتر ( من حيث المقاومة الكلية للجهاز ). 

_ 4 الالكتردنفي تجرية کرمتون قبل ویعد لشت ( من'حيث كمية اترك ) . 

ا مزا ری ملف حث جيم العامة جلد الال كل منهما بمصدر متردد . 

)ارلا : بما تضر : 

- عدم مقدرة الفيزياء الكلاسيكية على تفسير منحنيات بلانك . 

2 دجود زوج من لملفات الزنبركية في الجلفنرمتر . ار 
لزي رم یر ی ین اب دما ری وه 


4 0.15) مع بیان طريقة التوصيل 



































حح gi‏ الا 





فرق الجهد بين قطبي المقاومة 11 
فرق الجهد بین طرفي بطاریة ۷۱ 


موصضيل (/1) ۽ 





aus‏ شدة الیار (1) 1 طول الموصل 


(ج) جهاز استقبال يحتوي على دائرة رنین سعة مکثفها :2.635×104 ومقاومة الملف 25062 استقبلت موجة لاسلكية 
ترددها 98016717 فأصبح فرق الجهد عبر الذائرة ۱0۷ ۰ اوجد كل مما يأني في حالة الرنین : ( 3.14 = 7 ) 
1۔ الحث الذاتي للملف . 
شدة التیار في الدائرة , 
3 السوال الثالث :( ۱ ) تخیر الاجابة الصحيحة من الاجابات المعطاة : 
ظ 1- قابلية أشعة أكس للحيود خلال البلورات يجعلها تستخدم فم 
(؟) علاج شبكية العین ©) الكشف عن التركيب البلوري ل ف 2) الكشف عن كسور العظ 
2 إذا زادت المسافة التي يقطعها شعاع ليزر إلى الصعف فان شدة إشعاعه ............. 
© تزداد إلى الضعف . (-) تقل إلى الربع . (2) تظل كما هي . 
3- العدد الثنائي المكافئ للرقم العشري 43 هو ... 
0 101011 11001 9 100101 
4 ادا زاد تردد ضوء على سطح فلز إلى الضعف فإن عدد الإلكترونات الكهروضوئية المنبعثة 
([) بزداد إلى الضعف . () يزداد إلى آربع أمثال قیمته . (حم) لا بتغیر . 
5۔ إذا زادت كمية تحرك فوتون إلى الضعف معنی ذلك أن ترنده ....... 
() زاد إلى الضعف . ©) فل إلى النصف . (2) قل إلى الربع . 
(ب) أولاً : اکتب العلاقة الرياضية المستخدمة لحساب کل مما پائی 
التیار التي تجعل مزشر الأوميتر يصل إلى نھایة التدريج ..... 
2۔ كثافة الفیض المغناطيسي النائجة عن مرور تيار في سك مستقیم .. 
3 حساسية الجلفانومتر ... 0 
ثانياً : متى تكون القيم الأتیة سم 


1 كثافة الفيض الكلية عند منتصف المسافة بين سلكين متوازيين ویمر بكل منهما تيار كهربي . 
2 متوسط ق.د.ك المتولدة في ملف يدور داخل فيض مغناطيس. . 
3 زاوية الطور بین الجهد الكلي وشدة التيار في داثرة تیار متردد فيها ملف ومکثف . مم 





مت نما کر دو مر م کر 








86 ن دینامب تیار مکر دد ابعاد ملفه ۱ سح ند ۳۳ 1 37 
۱ (ج) ملف دینامو ر مدر دد ابعاد ملقه ( 111 ) 20 ۰ رر ۱0 | وعدد لفاته 100 لفه يدور داخل مجال مفنامل ي منتظم 


كثافة فيضه 1 0.04 ليعطي قوة دافعة مستحثه قیمتها الفعالة 2/2۷ 
07 [ القيمة العظمى للقوة الدافعة الناشئة من الملف 
2 السرعة الزاوية التي يدور بها الملف 
۱ 0 السوال الرایع ۱ ۱ | اکتب المصطلح الع الذ ذال ل على العبار ات الثالبة : 

إ. العلاقة البيانية بين شدة الاشعاع والطول الموجي الصادر من جسم متوهج . 
2 الممانعة التي یلقاها التیار المتردد نثيجة مروره في مقاومة أومية و ملف حث . 
3 كمية الکهربية التي تمر خلال مقطع من الموصل خلال واحد ثائية . 
4 طيف پشتمل على ترددات معينة في توزیع غير مستمر. 





احسب گل من ۰ 


(ب) أولاً : انكل العناصر الأساسية لجهاز انتاج شعاع اللیزر 
۱ ۱ ثانيأ : ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي : 
1 1.توصیل طرفي ملف المحرك الكهربي بحلقتین معدنيتين ومصدر تیار مستمر . 
2 تطعیم بلورة سیلیکون نقية بعنصر ثلاثي التكافؤ . 
3-توصيل الو صله الثنائية تو صیلا أماميا . 
(ج) جلفانومتر حساس یصل مؤشرة إلى نهاية تدریجه إذا مر به تیار شدته 104 1 وعندما يوصل بمضاعف جهد مفاومته 
90 آصبح صالحا لقیاس فرق جهد أقصاه 5۷ 
1-ها طريقة توصیل المقاومة المضاعفة للجهد مع الجلفانومتر ؟ وما وظیفتها ؟ 
/ 2 احسب قيمة مقاومة الجلفانومتر 


۵ سس (1) اذكر استخداماً واحدأ لكل مما ياتي : 










0 طيسية في أنبوبة أشعة الكاثود . 


2 المؤثرة على سلك مستقیم يمر به تيار كهربي وموضوع 





1۔ اذكر العوامل التي تتوقف عليها او 
a 2‏ لامها 


د نوع البوابة المنطفیة التي تتصف بالصفات التالية : 














1ا سسس 





| يكون الخرج ۲1۵ إذا كان الدخل س1.0 والعکس , 
2 يكون الخرج «اع111 إذا كان أي من أطراف دخلها 11121١‏ . 
3 يكون الخرج اع111] فقط إذا کان جميع أطراف دخلها 1101[ . 


8 (ج) تتجرك عدة اسلاك من النحاس مختلفة الطول لها نفس مساحة المقطع عموديأ على مجال مغناطيسي منتظم بسرعۂ 
8 والجدول التالي يوضح العلاقة بين ق.د.ك | مستحله المنولدة في كل سل مخ طوله'. 


0.01 [ 0.02 | 3 
70238 ] 05 | 5 


ارسم علاقة بيانية بين ق,د.ك المتولدة على المحور الر أسی وطول ل السلك (,1) على المحور الأفقي . 
من الرسم البياني أوجد : 

| كثافة الفیض [ فناطيسي مستخدما ميل الخط البياني . 

2 تحرك سلك طوله 111 1,5 على نفس خطوط الفیض بنفس السر عة . 














